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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LƯƠNG DUYEN BINH (Tổng Chu biên) 

- VỤ QUANG (Chu biên) ~~ 
NGUYEN THƯỢNG CHUNG - TÔ GIANG 
TRẦN CHÍ MINH - NGÔ QUỐC QUYNH 


WiẨI [LÍ 


(Tái bản lần thứ ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


CẤU TRÚC CÁC TRANG SÁCH GIÁO KHOA | 


1. Phần nội dung bài học gồm các trang in thành hai cột : một cột 
là nội dung chính của bài học, cột còn lại chữ nhỏ, trình bày các 
hình vẽ, tranh, ảnh, biểu bảng, đồ thị, các nội dung thứ yếu, các 
câu hỏi (kí hiệu 5) để giáo viên và học sinh cùng tham gia xây 
dựng bài học. Tuy nhiên, với các hình, đổ thị,... có kích thước lớn 
thì in tràn trang. 

2. Sau phần nội dung bài học là phần tóm tắt bài học, được in đậm. 
Cuối mỗi bài học là phần câu hỏi (kí hiệu `) và bài tập (kí hiệu “ˆ ) 
để học sinh làm ở nhà. Phần đáp án và đáp số bài tập được in ở cuối 
cuốn sách. 


3. Sau một số bài học có bài đọc thêm. 


Bán quyền thuộc Nhà xuất bạn Cháo dục Việt Nam — Bộ Cáo dục và Đào tạo. 
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CHƯNG l| 
Dao động cơ 


Cóc vỡ do hiện tượng cộng hưởng. 


„ Các mô hình cơ học của dao động điều hoà : con lắc lò xo, con lắc đơn. 
« Các đặc trưng của dao động điều hoà. 

„ Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng. 

„ Vectơ quay. Phương pháp giản đồ Fre-nen. 


| “@t 
Pa| ⁄~ 

| TIẾN” 
Hình 1.] s. 
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DAo ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 


I- DAO ĐÔNG CƠ 
1. Thế nào là dao động cơ ? 


Chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn 
ghita rung động, màng trống rung động,... là những 
ví dụ về vật đao động mà ta thường gặp trong đời 
sống hằng ngày. 


Quan sát chuyển động của các vật ấy, ta thấy chúng 
đều chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, 
gọi là vị frí cân bằng. Đó thường là vị trí của vật khi 
đứng yên. Chuyển động như vậy gọi là dao động cơ. 
2. Dao động tuần hoàn 


Dao động cơ của một vật có thể là ứwẩn hoàn 
hoặc không tuần hoàn. Nếu sau những khoảng thời 
gian bằng nhau, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ 
thì dao động của vật đó là tuần hoàn. Con lắc đồng 
hồ dao động tuần hoàn, trong khi chiếc thuyền thì 
dao động không tuần hoàn. 


Dao động tuần hoàn có thể có mức độ phức tạp 
khác nhau tuỳ theo vật hay hệ vật dao động. Dao 
động tuần hoàn đơn giản nhất là đao động điều hoà. 
II - PHƯƠNG TRÌNH CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 
1. Ví dụ 


Giả sử có một điểm Mí chuyển động tròn đều trên 
một đường tròn theo chiều dương (ngược chiều 
quay của kim đồng hồ) với tốc độ góc @ (H.1.1). 
Gọi P là hình chiếu của điểm M lên trục ÓØx trùng 
với một đường kính của đường tròn và có gốc trùng 
với tâm Ó của đường tròn. Ta thấy điểm P dao động 
trên trục Øx quanh gốc toạ độ Ó. Tà hãy xét xem 
dao động của điểm P có những đặc điểm gì. 


Giả sử tại thời điểm ban đầu (¿ = 0), điểm M ở vị 
trí Mf., được xác định bằng góc BOM, = 0 (rad). 
Sau / giây, tức là tại thời điểm , nó chuyển động đến 
vị trí M được xác định bởi góc BOM = (@f + @} 
(H.1.1). Khi ấy, toạ độ x = OP của điểm P có 
phương trình là : 

x =OMcos(øf + @) 


Đặt OM = A, phương trình của toạ độ x được 
viết thành : 
x = Ácos(Ø£ + Ø0) (1.1) 
trong đó A, (, và @ là các hằng số. 
Vì hàm sin hay côsin là một hàm điều hoà, nên dao 
động của điểm P được gọi là đao động điều hoà. 
C1 
2, Định nghĩa 
Bây giờ ta xét một vật nhỏ chịu tác dụng của các 
lực và chuyển động giống hệt điểm P. Khi ấy, ta nói vật 
đao động quanh gốc toa độ Ó. Còn toạ độ x được gọi là 
lỉ độ x của vật, vì nó cho biết độ lệch và chiều lệch của 
vật ra khỏi gốc toa độ (H.L.3). Từ đó ta có định nghĩa : 
Đao động điều hoà là dao động trong đó l¡ độ 
của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian. 
3. Phương trình 
Phương trình x = Acos(œí + @) được gọi là 
phương trình của dao động điều hoà. 
Trong phương trình này, người ta gỌi : 


„A là biên độ dao động. Nó là độ lệch cực đại của 


vật. Vì thế biên độ dao động là một số dương. Điểm 
P dao động qua lại giữa hai vị trí biên P¡ (có x = 4) 
và P; (có x = - A). 
„ (œf + @) là pha của dao động tại thời điểm /. Nó 
có đơn vị là rađian (rad). 

Với một biên độ đã cho thì pha là đại lượng xác định 
vị trí và chiều chuyển động của vật tại thời điểm ¿. 


Vãi Gọi Q là hình chiếu của điểm 
M chuyền động tròn đều lên trục y 
(H.1.2). Chứng minh rằng điểm Q 


dao động điều hoà. 


% 
D; x>o P 
" lộ 
Chiều lệch 
P; P x<o 
| lo 
Chiều lệch 


"+ 
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tr c# 
Hình ïT.2 
P\ x 
P, Xx 
Hình T.3 
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của quả bóng 


Hình 1.4 
Thí nghiêm minh hoạ mỏi liên hệ giữa 
dao động điếu hoà và chuyển động 
tròn đều. 


„ @ là pha ban đầu của dao động, có giá trị nằm 
trong khoảng từ —7z đến +7. 

4. Chủ ý s 

a) Ta nhận thấy, giữa dao động điều hoà và chuyển 
động tròn đều có một mối liên hệ, thể hiện như sau : 
Điểm P dao động điều hoà trên một đoạn thẳng luôn 
luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm M 
chuyển động tròn đêu lên đường kính là đoạn thẳng đó. 
b) Đối với phương trình dao động điều hoà 
X= Ácos(øf + @) ta quy ước chọn trục x làm gốc để 
tính pha của dao động và chiêu tăng của pha tương ứng 
với chiêu tăng của góc P,OM trong chuyển động tròn 
đều (tức là ngược chiều quay của kim đồng hồ (H.l. L)). 


llI - CHU KÌ. TÂN SỐ. TẤN SỐ GÓC CỦA 
DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 
1. Chu kì và tần số 

Giống như chuyển động tròn đều, dao động điều 
hoà cũng có tính chất tuần hoàn. Thật vậy, cứ sau 
một khoảng thời gian gọi là chu kì, thì điểm M 
chuyển động được một vòng, còn điểm P thực hiện 
được một dao động toàn phần và lại trở về vị trí cũ 
theo hướng cũ (H.I1.1). Từ đó, ta có các định nghĩa : 

Chu kì (kí hiệu là T) của dao động điều hoà là khoảng 
thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phầm. 

Đơn vị của chu kì là giây (3$). 

Tần số (kí hiệu là ƒ) của dao động điều hoà là số 
dao động toàn phần thực hiện được trong một giáy. 

Đơn vị của tân số là một trên giây (1/S), gọi là 
héc (kí hiệu là Hz). 
2. Tần số góc 

Như đã biết trong chuyển động tròn đều, giữa tốc 
độ góc ø, chu kì 7 và tần số ƒcó mối liên hệ : 


27 
@=——= 27 ƒ 
= j: 


Trong dao động điều hoà, ( được gọi là ẩn số góc. 


Nó cũng có đơn vị là rađian trên giây (rad/s) như tốc 
độ góc. 

Giữa tần số góc, chu kì và tần số cũng có mối 
liên hệ tương tự : 


27 
Œ@=——= 27 ƒ 12\ 
T 7r ƒ (93 


IY - VẬN TỐC VÀ GIA TỐC CỦA VẬT DAO 
ĐÔNG ĐIÊU HOÀ 


1. Vận tốc | 
Vận tốc là đạo hàm của l¡ độ theo thời gian : 


U=x = -@Ásin(@f + Ø) (1.3) 


Ta thấy vận tốc là đại lượng biến thiên điều hoà. 
- Ở vị trí biên, x= + A thì vận tốc bằng 0. 
=) vị trí cân bằng x = 0 thì vận tốc có độ lớn cực 
đại : U,nay = @Â. 


2. Gia tốc 
Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian : 
a=U =—ø^Ácos(@f + @) 


a=— 0x (1.4) 


Công thức (1.4) cho thấy : 
~ Gốc tọa độ Ó là vị trí cân bằng củä vật vì khi x = Ö 
thì a = 0 và hợp lực #= 0. 
— Gia tốc luôn luôn ngược dấu với l¡ độ (hay vectơ 
gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng) và có độ 
lớn tỉ lệ với độ lớn của l¡ độ (H.1.5). 


V - ĐỒ THỊ CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 

Hình 1.6 là đồ thị biểu điễn sự phụ thuộc của li 
độ x vào thời gian (với ø = 0). Nó là một đường hình 
sin, vì thế người ta còn gọi dao động điều hoà là đao 
động hình sin. 


Hình 1.5 


Hình 1.6 
7 


Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của 
thời gian. 
Phương trình của dao động điều hoà là x = Acos(øtf + ø), trong đó : 
x là li độ của dao động ; 
A là biên độ dao đông ; 
tp là tần số góc của dao động, có đơn vị là rad/s ; 
(œf + @) là pha của dao đông tại thời điểm t, có đơn vị là rad ; 
ọ là pha ban đầu của dao động. | 
Một điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình ' 
chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó. 
_ Chu kì T của dao động điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao 
động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s). 
Tấn số f của dao động điều hoà là số dao động toàn phần thực hiện được trong một 
giầy. Đơn vị của tần số là héc (Hz). 
Tấn số góc œ của dao động điều hoà là một đại lượng liên hệ với chu kì T hay với 
tấn số f bằng các hệ thức sau đây : 
Pˆ, 
.==—> 
T 


2rf 


Công thức tính vận tốc và gia tốc của một vật dao động điều hoà : 
V =X' =- 0Ãsin(œøt + pÌ 
q =V' = ~ ø2Äcos[(0t + @) = —- @^x 
Vectơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ. | 


Tại vị trí biên, vận tốc bằng 0, còn gia tốc có độ lớn cực đại. Tại vị trí cân bằng, gia tốc 
bằng 0, còn vận tốc có độ lớn cực đại. 


Đồ thị của dao động điều hoà là một đường hình sin. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


| 4. Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động 

1. Phát biểu định nghĩa của dao động điều hoà. điều hoä. 

2. Viết phương trình của dao động điều hoà và s5. Giữa chu kì, tẩn số và tần số góc có mối liên hệ 
giải thích các đại lượng trong phương trình. như thế nào ? 

3. Mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển 6. Một vật dao động điều hoà theo phương trình 
động tròn đều thể hiện ở chỗ nào ? X= Ácos(œf + @). 


a) Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật. 
b) Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0 ? Ở vị trí nào 
thì gia tốc bằng 0 ? 


c) Ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại ? 
Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại ? 


Yy 


7. Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một 


đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của 
vật là bao nhiêu ? 

A. 12 cm. B. —12 cm. 

C.6 cm. D. — 6cm. 

.- Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc 
là 7r rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường 
kính dao động điều hoà với tấn số góc, chu kì 
và tần số bằng bao nhiêu ? 

A. 7r rad/s; 2 s;0,5 Hz. 


B. 27r rad/s ;0,5 s ; 2 Hz. 


C. 27r rad/s; 1 s; 1 Hz. 
D. : rad/s ; 4 s ; 0,25 Hz. 


9. Cho phương trình của dao động điều hoà 


X= -Šcos(4zrt) (cm), Biên độ và pha ban đấu 
của dao động là bao nhiêu ? 


A.5 cm; 0 rad. 
C. 5 cm; (47rt) rad. 


B. 5 cm; 47zr rad. 


D.5 cm; 7 rad. 


10. Phương trình của dao động điều hoà là 


x = 2costSt - ì (cm). Hãy cho biết biên độ, 


pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động. 


11. Một vật dao động điều hoà phải mất 0,25 s để 


đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo 
cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa hai 
điểm là 36 cm. Tính : 


a) Chu kì. b) Tần số. c) Biên độ. 


PA Con LẮC LÒ XO_. 


— —- === mm: =—MzjS 1 hs} — "ru ưann 


-——— ~—- -———~ “HT T—T — —— TRE HN —— Si GEN, S. CC TƯ Ệ#h: ————v—————~caNnnnng ¬—NN: SE: S 


....P 


Ở bài trên, ta đã khảo sát dao động điều hoà về mặt động học. Trong bài này, ta sẽ khảo sát tiếp 
dao động điều hoà về mặt động lực học và năng lượng. Muốn thế, ta hãy dùng con lắc lò xo làm 
mô hình để nghiên cứu. 


l - CON LẮC LÒ XO 


1. Xét một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối 
lượng z gắn vào đầu của một lò xo có độ cứng k và 

- eó khối lượng không đáng kể ; đầu kia của lò xo 
được giữ cố định (H.2.I). Vật z: có thể trượt trên 
một mặt phẳng nằm ngang không có ma sát. 


2. Vị trí cân bằng của vật là vị trí khi lò xo không 
biến dạng (H.2. la). Vật sẽ đứng yên mãi ở vị trí này 
nếu lúc đầu nó đứng yên. 


Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng cho lò xo dãn ra 
một đoạn nhỏ rồi buông tay (H.2.Ib), ta thấy vật 
dao động trên một đoạn thẳng quanh vị trí cân bằng 
(H.2.lc và d). 


Tà hãy xét xem dao động của vật ? (hay của con 
lắc lò xo) có phải là dao động điều hoà hay không. 


Hình 2.1 


II - KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC 
LÒ XO VỀ MẶT ĐỘNG LỰC HỌC 


1. Chọn trục toa độ x song song với trục của lò xo, 
chiều dương là chiều tăng độ dài 7 của lò xo. Chọn 
gốc toa độ Ó tại vị trí cân bằng. Giả sử vật có l¡ độ „. 


Vì trọng lực P và phản lực V của mặt phẳng tác 
dụng vào vật cân bằng nhau, nên hợp lực F tác dụng 
vào vật chỉ là lực đàn hồi của lò xo. Hơn nữa, ở vị trí 
vật có l¡ độ x thì độ biến dạng của lò xo cũng bảng 
x (AI = x). Do đó lực đàn hồi của lò xo = — kA[ có 
thể viết dưới đạng đại số như sau : 


ˆ~Kkt (2.1) 


10 


2. Áp dụng định luật II Niu-tơn, ta được : 


a=——x 
s (2.2) 


7.” 


3. Đặt @œˆ = Là và so sánh công thức (2.2) với công thức (1.4) 
m 
ta rút ra kết luận : 
Dao động của con lắc lò xo là đao động điều hoà theo phương 
trình (1. I). 


Tần số góc và chu kì của con lắc lò xo lần lượt là : 


Œ@=.|— (5) 
| m 
m 
T=23X\l— -‹ Ì 24 
Ty (24) 


tr 
4. Lực kéo về 

Lực luôn hướng về vị trí cân bằng gọi là //c kéo về. Lực kéo 
về có độ lớn r? lệ với l¡ độ là lực gây ra gia tốc cho vật dao động 
điều hoà. 
lII - KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO 
VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG 
1. Động năng của con lắc lò xo 

Động năng của con lắc lò xo là động năng của vật 7 : 

3 


Mạ = mo (2.5) 


2. Thế năng của con lắc lò xo 
Ở lớp 10 ta đã biết, khi lò xo bị biến dạng thì hệ gồm lò xo và 
vật nhỏ, tức là con lắc lò xo, có thế năng đàn hồi W/ = 2k(AIỶ 


Thay AI = x vào, ta có công thức tính thế năng của con lắc lò xo 


như sau : ị Ï_. ä 
W= h (2.6) 


Wãi Chứng minh 
m 
rằng PP có đơn vị 


là giây. 


H 


SE Hãy cho biết một cách định 
tính, thế năng và động năng của 
con lắc thay đổi thế nào khi nó đi 
từ vị trí biên về vị trí cân bằng và từ 
vị trí cân bằng đến vị trí biên. 


_ Con lắc lò xo là một hệ dao động điều hoà. 


3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn 
cơ năng 
a) Cơ năng của con lắc lò xo là tổng động năng và 
thế năng của con lắc. ~ 
W =_ mu? +— kw2 (2.7) 
2 2 


b) Ta có thể chứng minh rằng khi không có ma sát 
thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Nó chỉ biến 
đổi từ dạng thế năng sang động năng và ngược lại. 
Thật vậy, thay 0ø từ công thức (1.3) và thay + từ công 
thức (1.1) vào công thức (2.7) ta được : 


W= 2 mo°A? sin“(@f+@)+ „RA cos? (0+ @) 
Kết hợp với công thức (2.3), ta được : 
= ,IA) = —mœ2A? = hằng số (2.8) 


Công thức (2.8) cho thấy : 


Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của 
biên độ dao động. 

Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua 
mọi ma sát. 


C2 


“Công thức của lực kéo về tác dụng vào con lắc lò xo là : 


đã : trong đó x là li độ của vật m ; k là độ cứng của lò xo ; dấu trừ chỉ rằng lực F luôn luôn 


c- - hướng về vị trí cần bằng. 


: u Chu kì dao động của con lắc lò xolà T = 2ÍP 


F=—kx 


k 


ÝÃ Đông năng của con lắc lò xo là : 


W„= am? (m là khối lượng của vật) 
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kể vợ 2ì 
s 
lÌ 


1.25 TA 
tị tˆa kx“ (x là li độ của vật mì 
.. Cơ năng của con lắc lò xo : ~ 
tới) 1 2 | 1 `. > 
đẠ W = š mv” + „kể hay: W = _ kA? = „ me”AŸ = hảng số 
” 


__. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động. 
Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ ..Ÿ.`yÿỷ.y, BRẦỒằt 
E‹l 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm 
ngang. Tìm công thức của lực kéo về. 


2. Nêu công thức tính chu kì của con lắc lò xo. 


3. Viết công thức của động năng, thế năng và 
cơ năng của con lắc lò xo. 
Khi con lắc lò xo dao động điều hoà thì động 
năng và thế năng của con lắc biến đổi qua lại 
như thế nào ? 


> 


Chọn đáp án đúng. 
Công thức tính chu kì dao động của con lắc 
lò xo là : 


KT [Ê B. T 
m 


5, Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Lò xo có 
độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang 
qua vị trí có li độ x = —2 cm thì thế năng của 
con lắc là bao nhiêu ? 
A., — 0,016 J. 


C. 0,016 3. 


B. — 0,008 J. 

D. 0,008 . 

6. Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng 
m =0,4kq và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. 
Con lắc dao động điều hoà với biên độ 
bằng 0,1 m. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí 
cân bằng ? 
A. 0 m/s. 
C. 2,0 m/s. 


B. 1,4 m/s. 
D. 3,4 m/s. 
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5 CON LẮC ĐƠN - 


Hình 3.1 
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¡ - THẾ NÀO LÀ CON LẮC ĐƠN ? 


1. Con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo 
ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không 
đáng kể, dài / (H.3.). 
2. Vị trí cân bằng của con lắc là vị trí mà dây treo 
có phương thẳng đứng. Con lắc sẽ đứng yên mãi ở 
vị trí này nếu lúc đầu nó đứng yên. Kéo nhẹ quả cầu 
cho dây treo lệch khỏi vị trí cân bằng một góc rồi 
thả ra, ta thấy con lắc dao động quanh vị trí cân 
bằng trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo 
và vị trí ban đầu của vật. 

Ta hãy xét xem dao động của con lắc đơn có phải 
là dao động điêu hoà hay không. 


IÉ - KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON 
LẮC ĐƠN VỀ MẶT ĐỘNG LỰC HỌC 


1. Chọn chiều dương từ trái sang phải, gốc toạ độ 
cong tại vị trí cân bằng Ó. Khi ấy, vị trí của vật ? 
được xác định bởi li độ góc œ = ỐCM hay bởi l¡ 
độ cong s= OM = lư (H.3.2). œ và s có giá trị dương 
khi con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều 
đương và ngược lại.. 


2. Trong khi dao động, vật chịu tác dụng của trọng 
lực P và lực căng 7. Ta phân tích trọng lực P thành 
hai thành phần : Lực thành phần .Ã theo phương 
vuông góc với quỹ đạo và lực thành. phần ?, theo 
phương tiếp tuyến với quỹ đạo. 


Lực căng 7 và lực thành phần P_ vuông góc với 
đường đi nên không làm thay đổi tốc độ của vật. 


Hợp lực của chúng là lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động 
trên cung tròn. 


Lực thành phần P, là lực kéo về và có giá trị đại số như sau : 
Hị = —megsindœ (3.1) 


Công thức (3.1) cho thấy dao động của con lắc đơn nói chung 
không phải là dao động điều hoà. 

Nếu l¡ độ góc œ nhỏ thì sinz x œ (rad). Khi ấy, lực kéo về 
có độ lớn tỉ lệ với l¡ độ. Thật vậy : 

định TMEGS= MẸ + (3.2) 

ta 

So sánh công thức (3.2) với công thức (2.1), ta thấy sa CÓ VâI lTÒ 
của k. Do đó : CÓ Vải trò của L3 trong công thức tính chu kì 
của con lắc. 


Vậy, khi dao động nhỏ (sina % œ (rad)), con lắc đơn dao động 
điều hoà theo phương trình : 


$ = SgCOS(@f + @) (3:3) 
.. ` i _ 
với chu kì: T7 = 2x [P (3.4) 
\ế 
trong đó sạ = Íœ¿ là biên độ dao động. 


rz 
II - KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN VỀ 
MẶT NĂNG LƯỢNG 


1. Động năng của con lắc đơn là động năng của vật (coi là chất điểm). 


I 
Wạ = —muŸ (3.5) 
2 
2. Thế năng của con lắc đơn là thế năng trọng trường của vật. Nếu 
chọn mốc tính thế năng là vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc 
đơn ở l¡ độ góc œ là : 


W, = mgil(1 — cosơ) (3.6) 


VấN Chứng tỏ rằng 
đối với những góc 
lệch nhỏ hơn 209 
thì độ chênh lệch 
giữa sinơ và ø (rad) 
không đến 1%. 


fSfˆ Có nhận xét gì 
về chu kì của con 
lắc đơn ? 
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3. Nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng. của con lắc 
(bao gồm thế năng và động năng của vật) được bảo 
toàn. Nó chỉ biến đổi từ dạng thế năng sang dạng 
động năng và ngược lại. + 


W= me + mgi(1— cosơ) = hàng số (3.7) 


Công thức (3.7) đúng đối với mọi li độ góc œ < 9. 
FEE Hãy mô tả một cách địnhtính 
sự biến đổi năng lượng của con lắc, 
khi nó đi từ vị trí biên về vị trí cân ¿ ¬ sẽ 
bằng và khi nó đi từ vị trí cân bằng IY - ƯNG DỤNG : XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI 
ra vị trí biên. TỰ DO 


Trong lính vực địa chất, các nhà địa chất quan 
tâm đến những tính chất đặc biệt của lớp bề mặt 
Trái Đất và thường xuyên phải đo gia tốc trọng 
trường ở một nơi nào đó. Sau đây là một ví dụ. 


Dùng một con lắc có chiều đài / tính đến tâm của 
quả cầu. Đo thời gian của một số dao động toàn 
phần, từ đó suy ra chu kì 7. Sau đó ta tính ø theo 


3ä 


4mr“I 
công thức @= = . Lặp lại thí nghiệm nhiều lần, 
mỗi lần rút ngắn chiều đài con lắc đi một đoạn. Lấy 
giá trị trung bình ø ở các lần đo, ta được gia tốc rơi 
tự do tại nơi đó. 


“—=————— 


m a Khi dao động nhỏ (sinœ  œ (rad)), con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì : 


T=2m |Š 
g 


WL = mg[i[1 - cosœ) (mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng) 


W= amÏ + mg1(1 — cosơ) = hằng số 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


‹_ Thế nào là con lắc đơn ? Khảo sát dao động của 
con lắc đơn về mặt động lực học. Chứng minh 
rằng khi dao động nhỏ (sinœ ~ ø (rad)), dao 
động của con lắc đơn là dao động điều hoà. 


2. Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi 
dao động nhỏ. 


— 


”„ 


Viết biểu thức của động năng, thế năng và cơ 
năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch œ bất kì. 


Khi con lắc dao động thì động năng và thế 
năng của con lắc biến thiên như thế nào ? 


vy 


4. Hãy chọn câu đúng. 
Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ 
(sinœ ~ ơ (rad)) là : 


Ä#<=.E= B.T=_L JØ 
2z g 2z Ì! 


C.T= ,|2x— Ba 2x 
g g 
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5. Hãy chọn câu đúng.. 


. 


ha 


Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. 
Chu kì của con lắc không thay đổi khi : 


A. thay đổi chiều dài của con lắc. 
B. thay đổi gia tốc trọng trường. 
C. tăng biên độ góc đến 309. 

D. thay đổi khối lượng của-con lắc. 


Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ 
li độ góc œạ. Khi con lắc đi qua vị trí cân bảng 
thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu ? 


A. xjgl(1— cosơa) 8. vJ2gilcosơo 
C. 4/2g!(1—-cosơa) D. x|gÌcoSơo 


Một con lắc đơn dài Ï = 2,00 m, dao động 
điểu hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do 
g = 9,80 m/s?. Hỏi con lắc thực hiện được bao 
nhiêu dao động toàn phần trong 5,00 phút ? 
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DAO ĐỘNG TẮT DẦN 
‹ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC _ 


« Tại sao ô tô, xe máy lại cần có thiết bị giảm xóc ? 
‹ Tại sao một đoàn quân đi đều bước qua cầu có thể làm sập cầu ? 


- Tại sao giọng hát cao và khoẻ của nam ca sĩ người Ý En-ri-cô Ca-ru-xô lại có thể làm vỡ chiếc 
cốc thuỷ tỉnh để gần ? 


Trong các bài trước, ta đã giả thiết không có lực 
ma sát tác dụng vào con lắc. Con lắc dao động với 
biên độ và tản số riêng (kí hiệu là ƒ.) không đổi. Gọi 
là tần số riêng vì nó chỉ phụ thuộc vào các đặc tính 
của hệ dao động. 


I - DAO ĐỘNG TẮT DẦN 
1. Thế nào là dao động tắt dần ? 


Trong thực tế, khi kéo con lắc ra khỏi vị trí cân 
bằng rồi thả cho nó dao động, ta thấy biên độ dao 
động giảm dân (H.4.1). Dao động như vậy gọi là 
dao động tắt dân. 


2. Giải thích 


TH T Tại sao dao động lại tắt dần ? Khi con lắc dao 
động, nó chịu lực cản của không khí. Lực cản này 
cũng là một loại lực ma sát làm tiêu hao cơ năng của 
con lắc, chuyển hoá cơ năng dần dần thành nhiệt 
năng. Vì thế, biên độ dao động của con lắc giảm 
dần và cuối cùng con lắc dừng lại. 


3. Ứng dụng 
Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc 
ô tô,... là những ứng dụng của dao động tắt dần. 
Khi một người đẩy loại cửa tự khép để đi vào, 
cánh cửa dao động như một con lắc. Nhờ có thiết bị 
sinh ra lực làm dao động tắt dân mà cánh cửa tự 
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khép lại. Khi ô tô đi qua chô mấp mô, nó nảy lên rồi dao động 
giống như một con lắc lò xo làm hành khách khó chịu. Nhờ có 
thiết bị giảm xóc mà dao động của khung xe chóng tắt. 


lÍ - DAO ĐỘNG DUY TRÌ 


1. Muốn giữ cho biên độ dao động của con lắc 
không đổi mà không làm thay đổi chu kì đao động 
riêng của nó, người ta dùng một thiết bị nhằm cung 
cấp cho nó sau môi chu kì một phần năng lượng 
đúng băng phần năng lượng tiêu hao do ma sát. Dao 
động của con lắc được đuy rrì theo cách như vậy gọi 
là đao động duy trì. 


2. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. Với loại 
đồng hồ dùng dây cót, khi lên dây cót, ta đã tích luỹ vào dây cót 
một thế năng nhất định. Dây cót cung cấp năng lượng cho con 
lắc thông qua một cơ cấu trung gian. Cơ cấu này cho phép chính 
con lắc điều khiển sự cung cấp năng lượng theo chu kì riêng của 
nó. Ngày nay, người ta thường dùng loại đồng hồ điện tử. Loại 
đồng hồ này được cung cấp năng lượng bằng pin. 


II - DAO ĐỘNG CƯỞNG BỨC 
1. Thế nào là dao động cưỡng bức ? 

Cách đơn giản nhất làm cho một hệ đao động không tắt là tác 
dụng vào nó một ngoạt lực cưỡng bức tuần hoàn. Lực này cung cấp 
năng lượng cho hệ để bù lại phần năng lượng mất mát do ma sắt. 
Khi ấy, dao động của hệ được gọi là đ¿o động cưỡng bức. 

2. Ví dụ 

Khi đến môi bến, xe buýt chỉ tạm dừng nên không tắt máy. 
Hành khách trên xe nhận thấy thân xe dao động. Đó là dao động 
cưỡng bức dưới tác dụng của lực cưỡng bức tuần hoàn gây ra bởi 
chuyển động của pit-tông trong xilanh của máy nổ. 


3. Đặc điểm 


Khác với dao động tắt dần, dao động cưỡng bức có những đặc 
điểm sau đây : 
a) Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng 
tân số của lực cưỡng bức. 


Hình 4.2 

Những người chơi đu 
biết duy trì dao động 
của chiếc đu bằng cách 
truyền năng lượng cho 
chiếc đu. 
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Hình 43 


tại Hãy làm thí nghiệm như 
Hình 4.3. Con lắc điều khiển D 
được kéo sang một bên rồi thả ra 
cho dao động. 


a) Các con lắc khác có dao động 
không ? 


b) Con lắc nào dao động mạnh 
nhất ? Tại sao ? 


Biên độ dao động 


fp Tần số của lực 
(tẩn số riêng) cưỡng bức 
Hinh 4.4 
Đưởng cong A ứng với lực cản của môi 
trường nhỏ. Đường cong 8 ứng với lực 


can của môi trường lớn. 


ẾS° a) Tại sao biên độ dao động 
cưỡng bức của thân xe trong ví dụ 
III.2 lại nhỏ ? 

b) Tại sao với một lực đẩy nhỏ ta có 
thể làm cho chiếc đu có người ngồi 
đung đưa với biên độ lớn ? 
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b) Biên độ của dao động cưỡng bức không chỉ phụ 
thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức mà còn phụ 
thuộc cả vào độ chênh lệch giữa tần số của lực 
cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động. Khi tần 
số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng thì biên 
độ dao động cưỡng bức càng lớn. 


IV - HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỚNG 
1. Định nghĩa 


- Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng 
đén giá trì cực đai khi tân só ƒ của lực cường bức 
tten đến bảng fan số riẻng Íạ của hệ dao đóng gọi 
là hiện tượng cộng hương. 


Đường cong trên đồ thị Hình 4.4 gọi là đồ thị 
cộng hưởng. Nó càng nhọn khi lực cản của môi 
trường càng nhỏ. 

Điều kiện ƒ = ƒ\ gọi là điều kiện cộng hưởng. 

2. Giải thích 

Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của 
hệ dao động thì hệ được cung cấp năng lượng một 
cách nhịp nhàng đúng lúc, do đó biên độ dao động 
của hệ tăng dân lên. Biên độ dao động đạt tới giá trị 
không đối và cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng 
do ma sát bằng tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ. . 


re 


3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng 


Những hệ dao động như toà nhà, cầu, bệ máy, 
khung xe.... đều có tần số riêng. Phải cẩn thận 
không để cho các hệ ấy chịu tác dụng của các lực 
cưỡng bức mạnh có tần số bằng tần số riêng ấy. Nếu 
không, nó làm cho các hệ ấy dao động mạnh, dân 
đến đổ hoặc gãy. Câu chuyện về một giọng hát 
ôpêra cao và khoẻ có thể làm vỡ cái cốc uống rượu 
làm ta nghĩ đến hiện tượng cộng hưởng. 


Hiện tượng cộng hưởng không chỉ có hại mà còn có lợi. 
Ví dụ, hộp đàn của các đàn ghita, viôlon... là những hộp cộng 
hưởng được cấu tạo sao cho không khí trong hộp có thể dao 
động cộng hưởng với nhiều tần số dao động khác nhau của~ 


dây đần (xem chương sau). 


„ Khi không có ma sát con lắc dao động điều hoà với tấn số riêng. Gọi là tấn số riêng vì . 


=—===————- 


| 


KẾ nó chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc. 


| Ì „ Dao động có biên độ giảm dẩn theo thời gian gọi là dao động tắt dần. Nguyên nhân | 
| 


6 làm tắt dán dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường. 


Ñ m Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng dẫn lên đến giá trị cực đại khi tần số f của 
2 lực cưỡng bức bằng tần số riêng f„ của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng. 


ì › Điều kiện cộng hưởng : f = f,. 


TT Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu 
đ kì dao động riêng gọi là dao động duy trì. 

£.. Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng 
1ˆ bức. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


W2) 

1. Nêu đặc điểm của dao động tắt dẫn. Nguyên 
nhân của nó là gì ? 

2. Nêu đặc điểm của dao động duy trì. 

3. Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức. 

4. Hiện tượng cộng hưởng là gì ? Nêu điều kiện 
để có cộng hưởng. Cho một ví dụ. 


5. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu 
kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con 
lắc bị mất đi trong một dao động toàn phản là 
bao nhiêu ? 

Ä. 3%. : B. 9%, 
C. 4,5%. D, 6%. 


6. Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của 
một toa xe lửa, Con lắc bị kích động mỗi khi 
bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường 
ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bằng 
bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ 
lớn nhất ? Cho biết chiều dài của mỗi đường 
tay là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s`. 

A. 10,7 km/h. B. 34 km/h. 


C. 106 km/h. D. 45 km/h. 
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} 


= TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 
CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ 


— PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN 


Trong chương sau, ta sẽ gặp nhiều trường hợp một vật chịu tác động đồng thời của nhiều dao 
động. Chẳng hạn như màng nhĩ của tai, màng rung của micrô... thường xuyên nhận được nhiều 
dao động gây ra bởi các sóng âm. Hay như khi các sóng cùng truyền tới một điểm của môi 
trường thì điểm đó nhận được cùng một lúc các dao động gây ra bởi các sóng. Trong những 
trường hợp ấy, vật sẽ dao động như thế nào ? 


Trong bài này, ta chỉ xét hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. 


O X 
Hình 5.1 


Fấf] Hãy biểu diễn dao động điều 
hoà x = 3cos(5† + 3ì (cm) bằng 
một vectơ quay. 
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I - VECTƠ QUAY 


Ở bài 1 ta đã biết, khi điểm M chuyển động tròn 
đều thì vectơ vị trí ÑM⁄ quay đều với cùng tốc độ 
góc @. Khi ấy x = Acos(ø + @) là phương trình của 
hình chiếu của vectơ quay OM lên trục x. Dựa vào 
đó người ta đưa ra cách biểu diễn phương trình của 
đao động điều hoà bằng một vecfơ quay được về tại 
thời điểm ban đầu (H.5.I). Vectơ quay có những 
đặc điểm sau đây : 


— Có gốc tại gốc toạ độ của trục ÓX ; 
— Có độ dài bằng biên độ dao động, OM = A : 


— Hợp với trục Óx một góc bằng pha ban đầu 
(chọn chiều dương là chiều dương của đường 
tròn lượng giác). 


II - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN 


1. Đặt vấn đề 

Giả sử ta phải tìm l¡ độ của dao động tổng hợp 
của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần 
số sau đây : 


Wị = ÁicoS(@f + @\) 


Xy = Á›scoS(@f + 03) 


Ta có thể tìm được l¡ độ của dao động tổng hợp 
bằng cách tính tổng đại số hai li độ của hai dao 
động thành phần : x = x¡ + x›. Cách tính này chỉ dễ 
dàng nếu A, = As. Vì thế trong trường hợp Á, # Á», 
người ta thường dùng một phương pháp khác thuận 
tiện hơn, gọi là phương pháp giản đồ Fre-nen, do 
nhà vật lí Fre-nen đưa ra. 


2. Phương pháp giản đồ Fre-nen 


a) Tà lần lượt vẽ hai vectơ quay ØM ¡và OM, biểu diễn 
hai l¡ độ xị = Árc0§S(@f + @I)Vvà xạ = ÁscOS(@f + Ø3) 
tại thời điểm ban đầu. Sau đó ta vẽ vectơ OM là 
tổng của hai vectơ trên. Vì hai vectơ ÓM ¡và OM. có 
cùng một tốc độ góc œ nên hình bình hành 
OM,MM; không biến dạng và quay với tốc độ góc ø. 
Vectơ đường chéo ØM cũng là một vectơ quay với 
tốc độ góc œ quanh gốc toạ độ Ó (H.5.2). 


Vì tổng các hình chiếu của hai vectơ OM, và OM, 
lên trục 2x bằng hình chiếu của vectơ tổng OMi lên 
trục đó, nên vectơ quay OM biểu diễn phương trình 
dao động điều hoà tổng hợp x = Acos(@/ + @). 

Vậy, đao động tong hợp của hai dao động điều 
loà cùng phương, cùng tân số là một dao động điều 
hoà cùng phương, càng tân sở với hai dao động đó. 
b) Độ lớn của vectơ quay ÓM bằng biên độ dao 
động tổng hợp, còn gÓc mà vectơ ØIM hợp với trục 
@x là pha ban đầu của dao động tổng hợp. 


Trong trường hợp tổng quát, biên độ và pha ban 
đầu được tính bằng các công thức sau đây : 


A?=Aj +Aj+ 2AiAzcos(0T—Ø4) — (5.1) 


ii n TỢ 
AicosØ + A;cosp; Cau 


Hình 5.2 


8 Hãy tìm lại hai công thức (5.1) 


và (5.2). 
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3. Ảnh hưởng của độ lệch pha 

Từ công thức (5.1) ta thấy biên độ của dao động 
tổng hợp phụ thuộc vào các biên độ A¡, A; và độ 
lệch pha (@; — @ ) của các daø động thành phần. 

Nếu các dao động thành phần củng pha. tức 
A0 =0› —0\ = 2m7, (n = 0, +1, +2,...), thì biên độ 
dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên 
độ: Á =Ái +Ai. 

Nếu hai dao động thành phần ngược pha, tức 
A@ =0› -Ớ\ = (2n+ lm, t~r=U,#1, _ NNÊG) thì biên 
độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất và bằng trị tuyệt 
đối của hiệu hai biên độ : A= |A) _ Aa| : 

4. Ví dụ 

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng 

tân số : Xị¡ = 3cos(5z7) (cm) 


Xs = 4cos(57zr† + 2 (cm) 


Tìm phương trình của dao động tổng hợp. 
Hình 5.3 Giải : Ta vẽ hai vectơ quay OM, và OM, biểu diễn hai 
dao động thành phần tại thời điểm ban đầu (H.5.3). 
Áp dụng hai công thức (5.1) và (5.2), ta được : 
A? = 4'+ A4; +2AiA,cos(@› —ø,) 


3ˆ+4ˆ+2.3.4.cosó0° =6,08x~6.1 em 
_ 4 sinø, + 4, sinø, _ 0+ 4sin 60” 
A,cosø, + 4,cosø, 3+ 4cosó60” 
=jp=34,7° x 0,19z 
Vậy phương trình của dao động tổng hợp là : 
x=6,lcos(5zr+ 0,197) (cm) 


=0,6928 


Mỗi dao động điều hoà được biểu diễn bằng một vectơ quay. Vectơ này có gốc tại gốc 
toạ độ của trục Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng 
pha ban đầu ø. 
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. Phương pháp giản đồ Fre-nen : Lần lượt vẽ hai vectơ quay biểu diễn hai phương trình 
4 dao động thành phần. Sau đó vẽ vectơ tổng của hai vectơ trên. Vectơ tổng là vectơ 
quay biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp. 


| - Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính bằng các công thức sau đây : 


2 “-. xã 
AẺ = Ai + A5 +2AA;cos(p; — Ø)) 
ñ.sin?. + A.sino 
tang = Bác —I 2 JNERILI 3 
Ä,cosợ; + A_cosợ. 


s. 7” 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nêu cách biểu diễn một dao động điều hoà 
bằng một vectơ quay. 


2. Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm 
dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà 
cùng phương, cùng tần số. 


3. Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha (+ —ợn) 
đến biên độ của dao động tổng hợp trong các 
trường hợp : 


a) Hai dao động thành phần cùng pha. 
b) Hai dao động thành phần ngược pha. 
c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc 


Tr 
(02 —0\ SH? 2mr). 


ŸỸ 
4. Chọn đáp án đúng. 
Hai dao động là ngược pha khi : 
À. 02 =ứ\ = 2nr. 
Ủ. Ø2 —~ứy = Tư. 
C. Ø —Ø =(n- T}n. 


5. Xét một vectơ quay OM có những đặc điểm sau : 
~ Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài. 
- Quay quanh 0 với tốc độ góc 1 rad/s. 
~ Tại thời điểm t = 0, vectơ OM hợp với trục Ox 
một góc 30/. 
Hỏi vectơ quay OM biểu diễn phương trình của 
dao động điều hoà nào ? 
A. Xx=2cos(f— hi : 


B. x=2cos(f† + —h 
6 

C. x= 2cos(t - 309). 
T 

D. x=2cosÍt+ SẺ 


6. Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng 
tần số góc œ) = 57r rad/s, với các biên độ ; 


A:= Ÿ em À›= v3cm và các pha 


57 


Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai 
dao động trên. 


ban đầu tương ứng ø = z 
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CON LẮC ĐƠN 


Hình 6. ï 


2ó 


Thực hÀnh : 


KHẢO SÁT THỰC NGHIÊM 
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA 


I - MỤC ĐÍCH 


Khảo sát thực nghiệm để phát hiện ảnh hưởng 
của biên độ. khối lượng, chiều đài con lắc đơn đối 
với chu kì dao động 7. Từ đó tìm ra công thức tính 


chu kì 7 = 2z l và ứng dụng tính gia tốc trọng 


trường ø tại nơi làm thí nghiệm. 


II - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 


Ba quả nặng có móc treo 50 ø ; một sợi dây mảnh 
đài l m ; một giá thí nghiệm dùng treo con lắc đơn, 
có cơ cấu điều chỉnh chiều đài con lắc đơn : một đồng 
hồ bấm giây (sai số + 0,2 s) hoặc đồng hồ đo thời gian 
hiện số có cổng quang điện ; một thước 500 mm : 
một tờ giấy kẻ ô milimét (hoặc giấy kẻ ô vuông). 


lII - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Chu kì dao động T của con lắc đơn phụ thuộc 
vào biên độ dao động như thế nào ? 


- Chọn quả nặng có khối lượng zm = 50 g, mắc vào 
đầu tự do của sợi dây mảnh không dãn treo trên giá 
thí nghiệm để tạo thành con lắc đơn. Điều chỉnh 
chiều dài con lắc đơn (tính từ điểm treo cố định đến 
trọng tâm của quả nặng) đúng bằng 50,0 cm. 


Kéo quả nặng lệch khỏi vị trí cân bằng một khoảng A = 3 cm cho 
dây treo con lắc nghiêng đi một góc ø so với phương thăng đứng 
rồi thả cho nó tự do dao động. Đo thời gian í con lắc thực hiện 10 
đao động toàn phần và ghi kết quả đo vào Bảng 6. l. -~ 


Thực hiện phép đo trên với các giá trị khác nhau của biên độ 
A(A=3,6,9, I8cm) rồi phi tiếp các kết quả đo vào Bảng 6. l. 


Bảng 6.1 m =50g,l= 50,0 cm 


: | Thời gian 10 dao 
động t (s) 


Tính các giá trị sinơ, œ, r, 7 theo Bảng 6.1, từ đó rút ra định 
luật về chu kì của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. 


2. Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào khối 
lượng m của con lắc như thế nào ? 


Mắc thêm các quả nặng để thay đổi khối lượng của con lắc 
đơn (w: = 50, 100, 150 g), đồng thời điều chính độ dài dây treo 
để giữ cho độ dài / của con lắc đơn không thay đổi vẫn đúng 
bảng 50,0 cm (lưu ý rằng khi thay đổi hoặc thêm bớt quả nặng 
thì trọng tâm của z đương nhiên sẽ thay đổi). Đo thời gian / con 
lắc thực hiện 10 dao động toàn phần với biên độ đủ nhỏ (xác 
định theo kết quả đo trên Bảng 6.) ứng với môi ĐINNE hợp. rồi 
ghi kết quả vào Bảng 6.2. - 


Bảng6.2 /= 50,0 cm, Á= .„..cñn 
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Tính chu kì 7 theo Bảng 6.2, so sánh 7, với 7p và 7 để rút 
ra định luật về khối lượng của con lắc đơn. 


Phát biểu định luật về khối _. của con lắc đơn đao - 
nhỏ (ơ < 109): To dc: lá Su140E<G1UA908A010uG 


3. Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc chiều dài 
con lắc như thế nào ? 
— Dùng con lắc đơn có ø = 50 g, chiều dài /, = 50,0 cm và đo 


thời gian 10 đao động toàn phần để xác định klu kì 7,. Ghi vào 
Bảng 6.3. 


- Thay con lắc đơn có chiều dài lần lượt là /- rồi /; (thay đổi tuỳ 
chọn từ 40 em đến 60 cm) để đo thời gian I0 dao động toàn phần 
và xác định chu kì 7; và T7. 


- Tính bình phương các chu kì 7ƒ, T2, T{ và các tỉ số 


" 


UIỆP “iẾP Hả 
hp h 


— Ghi các kết quả đo và tính được vào Bảng 6.3. 


Đệng 6.3 


Chiều dài 
Ì (cm) 


Thời gian 
f = 10T (s) 


2 
_ (sˆ/cm) 


BH. 5 1$ mắm JđNRhñÊg 


— Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 7 vào chiều đài ¡ của 
con lắc đơn. Rút ra nhận xét. 


— Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 7 vào chiều dài ? của con 
lắc đơn. Rút ra nhận xét. 
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— Phát biểu định luật về chiều dài của con lắc đơm : 


4 baihBa4+zaAakraAanmmnmmng2$e 9010 04be901b641bB41a.4đbaA4đzaAanmAnmmanmmng2PnVgd4dbvg4ásbởZ4b44b<s+4đbhBAflzaảak2Axasrmmnmmnng2egd2eV0gd4b9y410+e41bB4 


7. ....m.hmP § k2 1789641246 2k dđAenAđ6Uđ@ An mmnmmnAmA2NA g2 260 0109621PÐE41bBE4đ52<.T1AsnAexsnmxanmnnmnnmZSAPBJðENW$e2T1921$9641PÐ84182<«T12AaAk2zcAkrmaAaxsnm 


4. Kết luận 


a) Từ các kết quả nhận được ở trên suy ra : Chu kì đao động của 
con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. tại cùng một nơi, không 


PHÙ: THƯỐC: VÀO (á6s022ã6 00152 taxaố 3000802606032 A%.80:s6: mà tí lệ với 
132210752 của con lác theo công thức : Ï= a^l] , trong đó kết 
quả thí nghiệm cho ta giá trị ¿ =........... 


b) Theo công thức lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn 
đao động với biên độ (góc lệch) nhỏ : 


r=2r |Ễ (*) 
Š 


trong đó _ ~2 (với ø lấy bằng 9,8 m/sˆ) 
v# " 


$o sánh kết quHd đo a cho thấy công thức (Š) đã được 
(không được) nghiêm đúng. 
c) Tính gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm theo giá trị 2 
thu được từ thực nghiệm. 
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BẢO CÁO THỰC HÀNH........ 
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM 
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN 


Ho Võ TÊN BeeeeeeoseseioeileesesseneseoosssnuiLODIE vaassuescasseasassoiev) TP luyyseisstssreel 
Ngày lạm CHỰC DẦN: cáocboiceiieieeoderisarisaosraaa ki 60/3/0054 ¿E4V2/035°k908 È2GURG8 82558 34800si0i0axi28A2 8/63 , 


I - MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH 


38 8Ð 8Ð 8Ð 8 8Ð R8 8 ã 8Ð 8P 5 8B 8 5 N56 B B 8B 86 N56 5B 8B 5 5 B8 6 8 Ê& 8Ð ä 8 6 8 68 5Ð 88 8 “6m8 P8 B6 hP8 ÐPU AnĐ6 B886 60 8 6065 6 U86 6060 0 8096298198 208 86k. 8B 8 £ 8 8 N B8 RB B6 B8 R PB B6 8 6B MB R5 l RE h8 8 mi 5m 8 


II - CƠ SỞ LÍ THUYẾT : Trả lời các câu hỏi sau. 

1. Con lắc đơn có cấu tạo như thế nào ? Chiều đài / của con lắc đơn được đo như 
thế nào ? 

2. Cần làm thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kì đao động 7 của con lắc 
đơn dao động với biên độ nhỏ vào biên độ dao động ? 

3. Cần làm thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kì đao động 7 của con lắc 
đơn dao động với biên độ nhỏ vào chiều đài 7 của con lắc đơn ? 

4. Làm cách nào để xác định chu kì 7 với sai số A7 = 0.02 s khi dùng đồng hồ có 
kim giây ? Cho biết sai số khi dùng đồng hồ này là + 0,2 s (gồm sai số chủ quan khi 
bấm và sai số dụng cụ). 


II - KẾT QUÁ 

1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động đối với chu kì T của con lắc đơn 
Do cm se về... vy Nang i 
T10 Tnh Tạ = 0 Tn) 1h 0 nh 


— Phát biểu định luật về chu kì của con lắc đơn đao động với biên độ nhỏ : 


- Chu kì T¡= 


"B14. 5B 6Ð PB BE UB B6 Ð BE § E ä§ 6 E BE Ê ñ § RE § Ê ñ § Á§ ä WÉ ñ Ñ § ñ ñ Œứ ñ ñ 6 ñ 6  § Ñ ñ ñ 6 l ñ 6 mu l ñ 6 l6 hú B6 Ấ 6 mm mg 5B m BU M56 BH 5U BỢ,. N6 U66 HN H5 56 B6 „U56 6U SN. BỊ} Ạ]ỸH BB ỚAƠ-Ơớ ng H8 BS „ỚƠ—Ớỹ BƠ. Ơ—Hg ÐĐẽ.8 g6 Bớ. g6 86 65B, g6 8 Ung S8 Ê@ BE 86 86 8 #8 Ê BH 8$ 8 8 


2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng con lắc m đối với chu kì dao động T 
Con lắc khối lượng mu có chu kì 7, = .....+..... @). 
Con lắc khối lượng mạ có chu kì 7p, =..... +..... (S). 
Con lắc khối lượng z2. có chu kì 7= ..... +..... @). 


Phát biểu định luật về khối lượng của con lắc đơn :................. 


3. Khảo sát ảnh hưởng của chiều dài con lắc đơn í đối với chu kì dao động T 


Căn cứ các kết quả đo và tính được theo Bảng 6.3. vẽ đồ thị biểu điễn sự phụ thuộc 
của 7 vào / và đồ thị phụ thuộc của TỶ vào ỉ: 


T(s) T° (s°): 


EU... O 
Hình 6.1 Hình 6.2 
Đố thị T = f() | Đồ thị T2 = F0) 
Nhán xét 
a) Đường biểu diễn 7 = #Ù có dạng ... .. cho thấy rằng : Chu kì dao động 7 


.... ..... VỚI độ đài con lắc đơn. 


Đường biểu diễn 72 = F ( kẽ GỖ: QHTNE set ssyyeo .. cho thấy rằng : Bình phương chu 
kì:đào đỌNG TẾ ¿202cc v2c2221ySS6 với độ dài con lắc đơn. 72 = ki, suy ra 7= aAlH. 


— Phát biểu định luật về chiều dài của con lắc đơn : 


“Chu kì đao động của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. tại Mu một nơi, không 
DỀHT HC: NGHĨ: ssvxx 66s620002400tkcvxpoildshyeebsdeolboleiodiesasauakhsssesessvs NEHEE EỪ TS: RiỢI 


"` . của độ dài con lắc, theo công thức : ¿ =ữ sói - VỚI đq= Vk, trong đó z là 
hệ số góc của đường biểu diễn 7ˆ =F(. 


3] 


b) Công thức lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn dao động với biên độ 


(góc lệch) nhỏ : 
 =uN h 
4 


: cun 2 
đã được nghiệm đúng, với tI số : vi =đ=............... 
Š 


Từ đó tính được gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm : 


(Không yêu cầu xác định sai số phép đo) 


4. Xác định công thức vẽ chu ki đao đông của con lắc đơn 


Từ các kết quả thực nghiệm suy ra : Chu kì đao động của con lắc đơn dao động 
với biên độ nhỏ không phụ thuộc VàO .......................-QL vs ng yyn mà (ỉ lệ 
` ga. ẽẽa.  ẽs. của chiều đài Ÿ con lắc đơn và tỉ lệ.................... 
Web 00000460589206106135002663122A002/248s0xitlspbesiuii của gia tốc rơi tự đo tại nơi làm thí nghiệm. 


CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP 


1. Dự đoán xem chu kì dao động T của mộtcon 3. Có thể đo chu kì con lắc đơn có chiểu dài 
lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc Ì < 10 cm hay không ? Vì sao ? 
trưng Ï,m, œ của nó như thế nào Làm cách 
nào để kiểm tra từng dự đoán đó bằng 
thí nghiệm ? 


, Dùng con lắc dài hay ngắn sẽ cho kết quả 
chính xác hơn khi xác định gia tốc rơi tự do g 
tại nơi làm thí nghiệm ? 

2. Chu kì dao động của con lắc-đơn có phụ thuộc 

vào nơi làm thí nghiệm hay không ? Làm cách 
nào đề phát hiện điều đó bằng thí nghiệm ? 
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TH BC m————————_—rx mm =— K==— 


DAo ĐỘNG CƠ. 


 SẾP ” 


1. Các đại lượng đặc trưng cho tính tuần hoàn của dao động điều hoà 


¬ —==—————_ 
T 


Ì a)ChukT | _ b) Tân số ƒ | c) Tần số góc œ _ 
| | | 
| XESOSSUN- † | 
| | 
| | 2m _ ` —— 
6 —— = £u =ứm 
| TNAgolhâu 


2. Phương trình của dao động điều 
hoà. Công thức của vận tốc và gia tốc 
a) Phương trình của dao động điều hoà ; 
X = Acos(øf + @) 
(x là li độ của vật đao động) 
b) Công thức của vận tốc : 
U =X” =—ứ)ÁsIn(øœf + @) 
c) Công thức của gia tốc : 
a=U`=-—0@3Ÿ_ 


3. Con lắc lò xo 
a) Lực kéo về : 


F=—kw 
(x là li độ của vật rn) 


b) Chu kì : 7 = 2| 


3- VL12-A_- 


c) Cơ năng của con lắc 
2 2 
(mốc thế năng ở vị trí cân bằng) 


Nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng 
của con lắc là hằng số. 


4. Con lắc đơn 
a) Lực kéo về (khi biên độ góc nhỏ) : 


(s là li độ cong của vật ?m) 
b) Chu kì (khi biên độ góc nhỏ) : 


T= 2z |Ễ 
j£ 
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c) Cơ năng (biên độ góc œ có thể lớn 
đến 9019) : 


l_ 3 
W= . + mgÍ(I— cosơ ) 


Nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng 
của con lắc là hằng số. 


Dao đong tắt dân. Dao động 
ng bưc. Công hưởng 


a) Dao động có biên độ giảm dần theo 
thời gian gọi là dao động tắt dần. 


b) Dao động được duy trì bằng cách giữ 
cho biên độ không đổi mà không làm 
thay đối chu kì đao động riêng gọi là 
đao động duy trì. 


c) Dao động gây ra bởi một ngoại lực 
cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động 
cưỡng bức. 
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d) Hiện tượng biên độ dao động cưỡng 
bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số ƒ 
của lực cưỡng bức bằng tần số riêng ƒn 
của hệ đao động gọi là hiện tượng cộng 
hưởng. Điều kiện cộng hưởng : ƒ= ƒ. 


6. Phương pháp giản đồ Fre-nen 


a) Mỗi dao động điều hoà được biểu diễn 
bảng một vectơ quay, vẽ tại thời điểm 
ban đầu. 


b) Phép cộng đại số hai lí độ của đao 
động điều hoà cùng phương cùng tần số 
được thay thế bằng phép tổng hợp hai 
V€CfƠ quäV. 

c) Vectơ tổng biểu diễn đao động tổng 
hợp. Bằng các tính toán trên giản đỏ 
Fre-nen, ta tìm được biên độ và pha ban 
đầu của dao động tổng hợp. 


3J - VL12-B8 


CHƯNG lÌ 
SÓng cơ và sóng âm 


Lá 
"Ai Ẻ 
7 


ÂU ÀI 
Na | tụ Xi 


Sóng nước 


« Sóng và sự truyền sóng. Tần số sóng, bước sóng, phương trình sóng. 
« Giao thoa sóng. Sóng dừng. 
„ Các đặc trưng vật lí và các đặc trưng sinh lí của âm. 
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L SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ 


Đi tắm biển chẳng ai là không thích thú trước các con sóng bạc đầu từ ngoài khơi chạy xô vào 
bờ. Nhưng mấy ai đã biết sóng được hình thành như thế nào và có những đặc điểm gì. 


Hình 7.1 


YấT Khi O dao động, mặt nước có 
hình dạng như thế nào ? Có thấy 
mầu nút chai bị đẩy ra xa O không ? 


3ó 


¡~ SÓNG CƠ 
1. Thí nghiệm 


-Một cần rung, tạo bởi một thanh thép mỏng, đàn 
hồi, một đầu được kẹp chặt bằng êtô, đầu kia có gắn 
một mũi nhọn Š (H.7.I). Dưới cần rung có một chậu 
nước rộng. 


a) Ban đầu, đặt cần rung cho mũi Š cao hơn mặt 
nước. Gõ nhẹ cho cần rung đao động nhưng mũi Š 
không chạm mặt nước, ta thấy mẩu nút chai nhỏ ở 
M vân bất động. 


b) Hạ cần rung thấp xuống, cho mũi Š vừa chạm vào 
mặt nước tại Ó. Lại gõ nhẹ cho cần rung dao động. 
ta thấy sau một thời gian ngắn, mẩu nút chai cũng 
đao động. Vậy, dao động từ Ó đã truyền qua nước 
tới Mí. Ta nói, đã có sóng trên mặt nước và 2 là 
nguồn sóng. E8f 


2. Định nghĩa 


Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong mội 
môi trường. 

Ta thấy các gợn sóng phát đi từ nguồn ØÓ đều là 
những đường tròn tâm O. Vậy, sóng nước truyền 
theo các phương khác nhau trên mặt nước với cg 
một tốc độ 0. 


3. Sóng ngang 

Trong thí nghiệm ở Hình 7.I, các phần tử của 
mặt nước tại Ó, rồi tại M dao động lên, xuống theo 
phương thăng đứng, trong khi sóng truyền từ Ó tới 
M theo phương nằm ngang. 


Sóng trong đó các phân tứ của môi trường dao 
động theo phương vuông góc với pÌŒƠng ÍrHYỀH 
sóng goi la sóng ngang. 


Vậy, sóng được tạo ra trong thí nghiệm trên 
(sóng mặt nước) là sóng ngang. 


Trừ trường hợp sóng mặt nước, còn sóng ngang chỉ 
truyền được trong chất rắn. 


4. Sóng dọc 


Tà hãy quan sắt sự truyền 
sóng trên một lò xo ống dài 
và mềm. Đặt lò xo trên mặt - =' S3 
bàn năm ngang, không ma b) Một lát sau 
sát, sao cho các vòng lò xo có 
thể trượt dễ dàng trên mặt bàn. Một tay giữ cố định 
một đầu lò xo, một tay nén và dãn nhanh đầu kia 
của lò xo rồi giữ yên. Tà thấy xuất hiện các biến dạng 
nén và dãn lan truyền dọc theo trục lò xo (H.7.2). 

Tà còn thấy rằng, mỗi vòng lò xo chỉ dao động 
quanh vị trí cân bằng của mình theo phương song song 
với trục lò xo, trong khi sóng thì tiếp tục truyền đi đến 
đầu kia của lò xo. 

Sáng trong đó các phản tứ của mói trường dao 
động theo phương (rùng với phương KFHYỀH sóng 
gọt Ía song đọc. 

Sóng dọc truyền được cả trong chất khí, chất lỏng 
và chất rắn. 

Sóng cơ không truyền được trong chân không. 


II - CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SÓNG HÌNH SỈN 
1. Sự truyền của một sóng hình sin 


Dùng một sợi dây mềm, dài, căng ngang, đầu @ 
gắn vào tường, còn đầu P gắn vào một cần rung có tần 
số thấp mà ta không vẽ trên hình (H.7.3a). Cho cần 
rung dao động, làm đầu ? của dây dao động điều hoà 
theo phương thẳng đứng. Trên dây xuất hiện 
một sóng cơ có dạng hình sin lan truyền về đầu ÓỚ. 


Hình ?.2 


Hình 7.3 
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t¿ " se "¬ 


Hình Z.4 


W£ Hãy vẽ một mũi 
tên chỉ chuyển động 
của phần tử ẤM khi 
sóng truyền từ trái 
sang phải (H.7.4). 


3ö 


Ta gọi đó là một sóng hình sin. Hình 7.3 biểu diễn hình dạng của sợi 
dây tại các thời điểm : 


với 7 là chu kì dao động của ?. 


Hình 7.3e cho thấy rằng. sau thời gian 7, dao động của điểm 
P đã truyền tới điểm P;, ở cách P một đoạn : 
PP\,=^À=ul 


và P, bát đầu dao động hoàn toàn giống như ?. 


Dao động từ P, lại tiếp tục truyền xa hơn, thành thử dây có 
dạng một đường hình sin, với các định không cố định mà dịch 
chuyển theo phương truyền sóng với tốc độ 0. 


2. Các đặc trưng của một sóng hình sin 
Sóng hình sin được đặc trưng bằng các đại lượng sau đây : 


a) Biên độ của sóng : Biên độ A của sóng là biên độ dao động 
của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 


b) Chu kì (hoặc tần số) của sóng : Chu kì 7 của sóng là chu kì 
dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 

 _ si GV cư, K. sa 
Đại lượng ƒ/ = - gọi là tần số của sóng. 
c) Tốc độ truyền sóng : Tốc độ truyền sóng 0 là tốc 
độ lan truyền dao động trong môi trường. 


Đối với môi môi trường, tốc độ truyền sóng 0 có một giá trị 
không đối. 


d) Bước sóng : Bước sóng 2 là quãng đường mà sóng truyền 
được trong một chu kì. 
U 
À,=UT =—. (4) 
⁄ 


Hai phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động đồng pha 
với nhau. 


e) Năng lượng sóng : Năng lượng sóng là năng lượng dao động 
của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 


tư. 


II - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG 


Xét một sóng hình sin đang lan truyền trong một 
môi trường theo trục x, sóng này phát ra từ một nguồn 
đặt tại điểm Ó (H.7.5). Chọn gốc toạ độ tại Ó và chọn 
gốc thời gian sao cho phương trình dao động tại Ó là : 


HQ = Acosơf (7.2) 


trong đó ¿ là lí độ tại @ vào thời điểm í, còn í 
trong (7.2) là thời gian dao động của nguồn (H.7.Š). 


Sau khoảng thời gian A/, dao động từ Ó truyền 
đến ÄM⁄ cách @2 một khoảng v = 0Ar (0 là tốc độ 
truyền sóng) làm phần tử tại Mí dao động. Do dao 
động tại M muộn hơn dao động tại 2 một khoảng 
thời gian A/ nên dao động tại Ä⁄ vào thời điểm ¡ 
giống như dao động tại Ó vào thời điểm í = t— Ai 
trước đó. Vì thế phương trình dao động tại M là : 


tự =Áco0SØ(f — At) (7.3) 


trong đó ø„„ là l¡ độ tại M vào thời điểm r. Còn (r— At) 
là thời gian dao động của phần tử tại Mí. 


Thay A=— và Â=u7' vào (7.3), ta được : 
U 


Hạ, = Ác0$@Œ Ẳ — : } Acos27 lrš (7.4) 


Phương trình (7.4) là phương trình của một sóng 
hình sin truyền theo trục x. Nó cho biết l¡ độ w của 
phần tử có toa độ + vào thời điểm ¿. 


Phương trình (7.4) là một hàm vừa tuần hoàn theo 
thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian. Thật vậy, cứ 
sau mỗi chu kì 7 thì đao động tại một điểm trên trục 
X lại lặp lại giống như trước. Và cứ cách nhau một 
bước sóng 2 trên trục x thì dao động tại các điểm lại 
giống hệt nhau (tức đồng pha với nhau). 


| X À Vsóng ⁄ Ñ 
“` —=== \ 
O M `“ / Ñ Ki 
X7 _ 
Hình Z.5 


Sóng hình sin tại thời điểm f 


VS Dựa vào Hình 7.5, hãy tìm 
những điểm dao động đồng pha - 


với nhau. 
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. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một mỗi trường. 


Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương 


vuông góc với phương truyền sóng. 


_Ắ_._.m 


. Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng 


- Bước sóng Â là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì : 


' với phương truyền sóng. 


| 


AmfT=` 
f 


Ệ_ Phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x: 


\ 


` - ®W]< | 
tụ =Acosơ | f— ˆ J=Acos2z 


ứ-i) 


4 trong đó tạ, là lí độ tại điểm M có toạ độ x vào thời điểm t. 


1. 
¿. 
3. 
4. 
5, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Sóng cơ là gì ? 

Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc ? 
Bước sóng là gì ? 

Viết phương trình sóng. 


Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn 
theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo 
không gian ? 


vy 


6. 
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Sóng cơ là gì ? 

A. Là dao động lan truyền trong một 
môi trường. 

B. Là dao động-của mọi điểm trong một 
môi trường. 

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của 
môi trường. 

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử 
trong một môi trường. 


7. Chọn câu đúng. 


“ 


A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây. 


B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng 
đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo 
phương nằm ngang. 


C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao 
động (của các phần tử của môi trường) trùng 
với phương truyền. 

D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn 
sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành. 


Trong thí nghiệm ở Hình 7.1, cần rung dao 
động với tần số 50 Hz. Ở một thời điểm t, người 
ta đo được đường kính 5 gợn sóng hình tròn 
liên tiếp lần lượt bằng : 12,4; 14,3 ; 16,35 ; 18,3 
và 20,45 cm. Tính tốc độ truyền sóng. 


`, 


Ð,- IAO THOA SÓNG 


¡ - HIỆN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI 
SÓNG MẶT NƯỚC 


1. Thí nghiệm 


Ta làm lại thí nghiệm ở Hình 7.I, nhưng thay một 
mũi nhọn ở đầu cần rung bằng một cặp hai mũi 
nhọn $., S„ cách nhau vài xentimét (H.8.l). 


Gõ nhẹ cần rung cho nó dao động, ta thấy trên 
mặt nước xuất hiện một loạt gợn sóng ổn định có 
hình các đường hypebol và có tiêu điểm S,, S›. 

Nếu chậu nước có đáy bằng thuỷ tính, ta có thể 
đặt một đèn chiếu ở dưới chậu, còn ở phía trên là 
một thấu kính hội tụ Ó, rồi điều chính thấu kính 
để thu ảnh của hệ các gợn sóng nước lên trần nhà 
(H.8.2). Khi đó ảnh của các gợn sóng là những 
đường hypebol rất sáng xen kẽ với những đường 
hypebol nhoè và tối. 


2. Giải thích 


Môi nguồn sóng phát ra một sóng có gợn sóng là 
những đường tròn giống hệt như khi không có các 
nguồn sóng khác bên cạnh. Những đường tròn nét 
liền miêu tả đỉnh sóng, còn những đường tròn nét 
đứt miêu tả hõm sóng tại thời điểm í nào đó (H.8.3). 
Ở trong miền hai sóng gặp nhau, có những điểm 


Hình 68. 1 


K.= 


Trần nhà / 


Thấu kính | 
8 hội tụ 3 


Đèn chiếu 
Hình 8.2 


4] 


. LẺ ` ¬ 
—~⁄... 


Hình 8.3 


Vấfl Những điểm nào trên Hình 8.3 
biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau 


triệt tiêu nhau ? Tăng cường lẫn 


nhau ? 


đy 
dạ 


Sq 
S2 
Hình 8.4 
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đứng yên, do hai sóng gặp nhau ở đó triệt tiêu nhau. 
Có những điểm dao động rất mạnh, do hai sóng gặp 
nhau ở đó tăng cường lân nhau. Hình 8.3 cho thấy 
những điểm đứng yên hợp thành những đường 
hypebol nét đứt và những điểm dao động rất mạnh 
hợp thành những đường hypebol nét liền. Ánh sáng 
truyền qua những điểm đứng yên không bị tán xạ 
nên cho ảnh là những đường hypebol sáng. Còn ánh 
sáng truyền qua những điểm dao động mạnh thì 
bị tán xạ nên cho ảnh là những đường hypebol nhoè 
Và tỐI. 


Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn 
sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai 
sóng. Các gợn sóng có hình các đường hypebol gọi 
là các ván giao thoa. 


II - CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU 


1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa 

Gọi M là một điểm trong vùng giao thoa. M lần 
lượt cách S., S+ những khoảng đ, = S,M và d›= S.M 
(H.8.4). đ¡, đ; gọi là đường đi của mỗi sóng tới M. 
Chọn gốc thời gian sao cho phương trình dao động 
của hai nguồn là : 


2rí 
, —1,  = ẢCOS——— 


Để cho đơn giản, ta coi biên độ của các sóng 
truyền tới Ä⁄ là bảng nhau và bằng biên độ của nguồn. 

Sóng truyền từ Š, đến M làm cho phần tử tại M 
đao động theo phương trình là : 


Hy, 4ens | r~St ]= Aeos2r|T.—S ] 


Sóng truyền từ S; đến Ä⁄ làm cho phần tử tại 8 
dao động theo phương trình là : 


Hạ Aeos  [r~ sế. } Ácos27 lz- = 
U. hộ 


Dao động của phần tử tại M là tổng hợp của hai dao động điều 
hoà cùng phương cùng chu kì nêu trên : 


d | đề 
Hụ =Mịu +Hạy, = A| un l-1)* COS27 ¿-3) 


Biến đổi tổng hai côsin thành tích, ta được : 


Huy = 2Ácos”tT>—U qos2z l- nh 


Vậy, đao động của phần tử tại M⁄ là dao động điều hoà cùng 
chu kì với hai nguồn và có biên độ dao động là : 
r(d. — d 

COÖS——————— 


A.=2A 
ủ Â 


(8.1) 


Công thức (8. l) cho thấy tuỳ thuộc vào hiệu đường đi đ; — đ) 
mà khi hai sóng đến gặp nhau tại M có thể luôn luôn tăng cường 
nhau làm cho phần tử tại M dao động mạnh lên, hoặc triệt tiêu 
nhau làm cho phần tử tại M⁄ đứng yên. 


2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa 
a) VỊ trí các cực đạt giao thoa 


Những điểm cực đại giao thoa là những điểm đao động với 
biên độ cực đại. Đó là những điểm ứng với : 


ggg2 Lấy) =Ï ; SUY Ta : Q22: —SL, ấy : 
À | Ä 
W z8 =4) _ 
tức là . đ, T>. đi = kÂ ` (k ng 0, +, Ty j (8.2) 


Những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những 
điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng 
một số nguyên lắần bước sóng À.. 


Quỹ tích của những điểm này là những đường hypebol có hai tiêu 
điểm là S, và S„. chúng được gọi là những ván giao thoa cực đại. 
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f£&: Các công thức 
(B2) và (8.3) chỉ 
đúng trong trường 
hợp nào ? 


§h Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng chu ld (hay tần số) và có 
ÁQ hiệu số pha không đổi theo thời gian. Hai nguồn kết hợp có cùng pha là hai nguồn 


b) Vị frí các cực tiểu giao thoa 


Những điểm cực tiểu giao thoa là những điểm đứng yên. Đó 
là những điểm ứng với : 


xz(d,~ d,) 


Tả s RA, CỔ, hay “hung 
À À 
tức là với : 
4;~4,=[k+2 ]Ầ¡ (k=0,#+1,+32....) (8.3) 


Những điểm tại đó dao động triệt tiêu là những điểm mà hiệu 
đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nửa 
nguyên lân bước sóng À. 

Quỹ tích của các điểm này là những đường hypebol mà hai 
tiêu điểm là S ¡: 92 và được gọi là những ván giao thoa cực tiểu. 


lÍI - ĐIỀU KIỆN GIAO THOA. SÓNG KẾT HỢP 

Để có các vân giao thoa ổn định trên mặt nước thì hai nguồn 
sóng phải : 
a) Dao động cùng phương, cùng chu kì (hay tần số). 
b) Có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai 
nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp. 


Trong thí nghiệm ở Hình 8.I ta sử dụng hai nguồn đồng bộ. 
Đó là hai nguồn kết hợp có cùng pha. 

Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng, 
tức là mọi quá trình sóng đều có thể gây ra hiện tượng giao thoa. 
Ngược lại, quá trình vật lí nào gây ra được hiện tượng giao thoa 
cũng tất yếu là một quá trình sóng. 


C2 


§ - Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra là hai sóng kết hợp. 
__ Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm 
4 ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau ; có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt 
lg tiêu nhau. 

` _ Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số 

TW nguyên lần bước sóng : | 
bộ d.-dị =KÃ ; (k=0,31,41,,.) 

ụ : Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số | 
nửa nguyên lần bước sóng : 


d. ~ d, =|k*. |Ä ; &=0,+1,+2,... 


———Ễ ————— 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ? 6. Chọn câu đúng. 

2. Nêu công thức xác định vị trí các cực đại Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có 
giao thoa. Ä. cùng biên độ. 

3. Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu B. cùng tần số. 
giao thoa. C, cùng pha ban đầu. 


A. hờ điều kiện giao thoa. D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo 
§ thời gian. 


Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, tốc độ truyền 


: :. 

mh chọi su kớu `. sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40 Hz. Tính 
Hiện tượng giao thoa là hiện tượng khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa 
A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của cạnh nhau trên đoạn thẳng §,S.. 
môi trường. 8. Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, khoảng cách 
B. tông hợp của hai dao động. giữa hai điểm 51, S2 là đ= 11 cm. Cho cần rung, 
C. tạo thành các gợn lôi, lõm. ta thấy hai điểm 5, 5. gắn như đứng yên và 
D. hai sóng, khi gặp nhau có những điểm giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao 
chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những động. Biết tần số cần rung là 26 Hz, hãy tính 
điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau. tốc độ truyền của sóng. 


Vi Xe Si P- 
. _ 
X 
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Hẳn đã có lần bạn vừa nghe một tiếng “A lô” rất lớn phát ra từ một cái loa truyền thanh thì 
lại nghe thấy tiếp một tiếng “A lô” nữa, nhỏ hơn, vọng lại từ một ngôi nhà cao tầng, ở cách 
đó vài chục mét. Tiếng thứ hai này là do sóng âm đã phản xạ trên tường ngôi nhà tới tai bạn. 
Đó là hiện tượng phản xạ của sóng. 
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I - SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG 


1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định 


P ¬ Q... Thí nghiệm. Một sợi đây mềm, dài chừng vài mét có 
—” ` _ một đầu Ó găn vào tường (H.9.1). Cầm đầu P, căng 

4) — hơi mạnh cho dây nằm ngang. giật mạnh đầu đó lên 
P sĂ Q© phía trên, rồi hạ ngay tay về chô cũ. Biến dạng của 
K——————_ dây, như vậy, hướng lên trên (H.9.1a), và truyền từ 
Bì (hiến s) —P đến Q. Tới Ó, nó phản xạ trở lại từ @ về P, nhưng 


biến dạng của đây bây giờ hướng xuống dưới 
(H.9.1b). Vậy, khi phản xạ trên vật cản cố định, 
biến dạng đã bị đối chiều. 

ái vật cản ở đây là gì ? ra 


Nếu cho P dao động điều hoà thì sẽ có sóng hình 
sin lan truyền từ P đến Ó. Đó là sóng tới. Đến Ó. 
sóng đó bị phản xạ. Nhưng vì tại @ biến dạng trong 
sóng phản xạ luôn luôn ngược chiều với biến dạng 
trong sóng tới, nên ta có thể nói sóng phản xạ luôn 
luôn ngược pha với sóng tới tại đó. 


Vậy, khi phán xạ trên vát can cổ định, sông 
phần vạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điềm 
pha" xa. 


2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do 


Thí nghiệm. Tà làm lại thí nghiệm (H.9.1) nhưng 
bây giờ cầm đầu P để sợi dây thõng xuống một cách 
tự nhiên, theo đường thẳng đứng. Giật mạnh đầu P 
của sợi dây sang phải, rồi trở về ngay, để tạo một 
biến dạng nhỏ, hướng sang phải (H.9.2). Khi truyền 
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tới đầu Q. biến dạng cũng phản xạ trở lại, nhưng 
biến dạng của dây vẫn hướng sang phải, tức là 
không bị đổi chiều. Tương tự như trên, ta có kết 
luận sau : Khi phán xạ trén vật can tự đo, sóng 
phần xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm 
phán xa. 
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lÍ - SÓNG DỪNG 


Tà hãy xét sóng dừng trên một sợi dây (H.9.3). 
Giả sử ta cho đầu của dây dao động liên tục, thì 
sóng tới và sóng phản xạ liên tục gặp nhau và giao 
thoa với nhau vì chúng là các sóng kết hợp. Kết quả 
là trên sợi đây xuất hiện những điểm luôn luôn đứng 
yên và những điểm luôn luôn dao động với biên độ 
lớn nhất. Những điểm luôn luôn đứng yên là những 
núi. Những điểm luôn luôn dao động với biên độ 
lớn nhất là những bựng. 


Sóng truyền trên sợi dáy trong trường hợp xudt 
hiện các nút và các bụng gọt là sóng dừng. 
1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cổ định 
a) Vì P và Ó là hai điểm cố định nên tại P và Q có 
hai nút, 


b) Vị írí các núi. Người ta đã chứng mình được là 
các nút nằm cách đầu P và đâu Q những khoảng 
băng một số nguyên lần nứa bước sóng. Hai nút liên 


tiếp nằm cách nhau một khoảng bằng Ệ (H.9.4a). 


C) Vị ir( các bụng. Xen giữa hai nút là một bụng, 


nảm cách đều hai nút đó. Như vậy, các bụng nằm 


cách hai đầu cố định những khoảng bằng một số lẻ 
lần R Hai bụng liên tiếp cũng cách nhau 3 (xem 
thêm phần chữ nhỏ ở cột phải). _ 


Hình 9.4a trình bày hình dạng của sợi dây ở một 
vài thời điểm, nó cho ta thấy vị trí các nút và bụng. 
Các nút hoàn toàn đứng vên. 


F# Vật cản ở đây là gì ? 


Chú ý : 


Với dây cao su, hoặc dây mềm, 
ta chỉ có thể làm hai thí nghiệm trên 
với sóng ngang. Nhưng nếu dùng 
một lò xo ống, đài (H.7.2) ta có thể 
làm hai thí nghiệm trên với cả sóng 
ngang lẫn sóng dọc. Kết quả thu 
được trên đây cũng hoàn toàn đúng 
đối với sóng dọc, 


Hình 9.3 


Sóng phản xạ ở Q, khi vệ tới M sẽ giao 
thoa với sóng tới từ P đền. 


b 
=...... 
pm) n% p8 UP 
Hình 9.4 
Về sự tạo thành sóng dừng 


Tà có thể hiểu tất cả các kết quả ở 
mục ÏlÏI-l một cách đơn giản như sau : 

Vĩ tại Ó, sóng phản xạ luôn ngược 
pha với sóng tới, nên ta có thể coi như 
sóng phản xạ được phát ra từ một 
nguồn (tưởng tượng) P°* nằm cách @ 
một khoảng ?! (H:9.4b) sao cho 


| 
[—ï=(n+—)À 
2 
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Tại những điểm trên dây nằm 
: À 
cách @ một khoảng bảng HỆ 


(m = Ú, Ì, 2...) thi sóng tới và sống 
phản xạ cũng triệt tiêu nhau, vì hiệu 
đường đi tới P và P° cũng bằng một 
SỐ nửa nguyên lần bước sóng. 


l—m— |-|l+m—_ 
2. 2 


: l 
=(I—-l )-mÀ = la~m+2 Ì 


Đó là những nút sóng. 

Bụng sóng nằm tại những điểm 
với k = l, 2, 3... mà hiệu đường đi từ 
các điểm đó đến P và * bằng một 
số nguyên lần bước sóng và hai sóng 
tăng cường lẫn nhau. Ta chứng mình 
dễ dàng là những điểm đó cách 
@ một khoảng bảng một số lẻ 


Hình 9.5 


Hình dạng sợi dây ở một vài thời điểm, 
khi phản xạ không đổi dấu. 
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d) Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai 
đầu cố định. 


Đầu P của sợi dây dao động cưỡng bức với biên 
độ rất nhỏ nên có thể coi như-đứng yên và là một 
nút. Khoảng cách PQ bảng chiều dài / của sợi dây 
chính là khoảng cách giữa hai nút sóng. 


Vậy : Điểu kiện để có sóng dừng trên một sơi đáy 
có hai đâu cố định là chiêu đài cua sơi dây phái 
băng một số nguyên lần nửa bước sóng (H.9.6). 


ca 8 ¿j fđi¿Ix2 Su”, « ¿'? A ... ` 2q 
.. À \ 
KẾ" tị 


1/ .33 H5:{ 00D, đ) W2 "1 0/l t 


&: $ f+é:@ *‹z%w {ý € 


lí. cá+? í ý ít£tittŒ ziểtg “TIẾT tt 


với k= 1,2, 3... 


Hình 9.6 
sóng dừng trên một sợi dây. 


2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố 
định, một đầu tự do 


Đầu P cố định vân là một nút. Đầu tự do là một 
bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp vẫn bằng - 
Xen giữa hai nút là một bụng. Khoảng cách giữa hai 

mm... 
bụng liên tiếp cũng là n 

Dễ dàng thấy rằng : Điều kiện để có sóng dừng 

trên một sơi đây có một đâu cố định, một đầu tự do là 


Chiêu dài của sợi đây phai băng một số le lan PT 


__ =6 ki bộo Wð0I0( T90 (9.2) 


với k:=Ú 1,2... 


Khi bạn thối một cái sáo, thì dao động của cột không khí trong 
sáo cũng làm xuất hiện một hệ sóng dừng mà một đầu cố định, 
một đầu tự do. 


K Nếu vật cản cố đỉnh thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng 


' tới và triệt tiêu lẫn nhau. 


- Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xa, sóng phản xạ luôn luôntùng pha với sóng tới 


và tăng cường lẫn nhau. 


„ Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương, thì có thể giao thoa với 


nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng. 


- Trong sóng dừng, có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn 
4W luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc 


' hai bụng liên tiếp thì bằng nửa bước sóng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có 
đặc điểm gì ? 

2. Sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do có đặc 
điểm gì ? 

3. Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ? 

4. Nút, bụng của sóng dừng là gì ? 

5, Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi 
dây có hai đầu cố định. 

6. Nêu điều kiện để cỏ sóng dừng trên một sợi 
dây có một đầu cố định, một đầu tự do. 

7. Chọn câu đúng. 
Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ : 
A. luôn ngược pha với sóng tới. 
B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định. 
C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do. 


D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định. 
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8. Chọn câu đúng. 


Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng 
cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng : 
A, một bước sóng. 

B. hai bước sóng. 

C. một phần tư bước sóng. 

D, một nửa bước sóng. 


‹ Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cổ định dao 


động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). 
a) Tính bước sóng 2. của sóng trên dây. 


b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước 
sóng là bao nhiêu ? 


10. Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng 


dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 
bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 
v = 80 mís, tính tấn số dao động của dây. 
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., TÐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM. 


Hằng ngày, luôn có những âm đủ loại, êm tai cũng như chói tai, lọt vào tai chúng ta. Vậy âm 
là gì, nó truyền như thế nào ? Và ta phân biệt các âm khác nhau dựa trên những 


đặc điểm gì ? 


Hình 10.1 
Sơi dây đàn căng giữa hai điểm A và B. 


„===mi== 
8) 
b) 


Hình 102 


aJ Ông sảo ; b) Thôi một dòng khí qua 
miệng sáo thị có âm phát ra. 


Hình 10.3 
Âm thoa. 


FST Hãy chỉ ra bộ phận dao động 
phát ra âm trong các dụng cụ này. 
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I - ÂM. NGUÔN ÂM 
1. Âm là gì ? 

Theo nghĩa hẹp, âm là những sóng truyền trong 
các môi trường khí, lỏng, rắn khi đến tai ta sẽ làm 
cho màng nhĩ dao động, gây ra cảm giác âm. Sóng 
này gọi là sóng âm. 

Về sau, khái niệm sóng âm đã được mở rộng cho 
tất cả những sóng cơ, bất kể chúng có gây ra được 
cảm giác âm hay không. 


Như vậy sóng âm là những sóng cơ truyền trong 
các môi trường khí, lỏng, rắn. 

Tần số của sóng âm cũng là tần số âm. 
2. Nguồn âm 

Ở THCS, ta đã biết : Âm do các vật đao động phát 
ra. Trên Hình 10.1, 10.2 và 10.3 có vẽ ba dụng cụ phát 
âm tiêu biểu : dây đàn, ống sáo và cái âm thoa. 
C1 

Vậy, một vật dao động phát ra âm là một nguồn 
âm. Tần số của âm phát ra bằng tần số dao động của 
nguồn âm. 
3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm 


Những âm có tác dụng làm cho màng nhĩ trong 
tai ta dao động, gây ra cảm giác âm gọI là âm nghe 
được. Người ta còn dùng thuật ngữ âm thanh chỉ âm 
mà ta nghe được. 
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ÝT. Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng 


£ tới và triệt tiêu lẫn nhau. 
và tăng cường lẫn nhau. 


nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng. 


Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn<ùng pha với sóng tới 
. Sỏng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương, thì có thể giao thoa với 


- Trong sóng dừng, có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn 
' luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc | 
@@ hai bụng liên tiếp thì bằng nửa bước sóng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có 
đặc điểm gì ? 
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Sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do có đặc 
điểm gì ? 


LÊN 


Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ? 
4. Nút, bụng của sóng dừng là gì ? 


5, Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi 
dây có hai đầu cố định. 


Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi 
dây có một đầu cố định, một đầu tự do. 


vy 


7. Chọn câu đúng. 
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Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ : 

A. luôn ngược pha với sóng tới. 

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cổ định. 
C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do. 


D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định. 
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Chọn câu đúng. 

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng 
cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng : 
A. một bước sóng. 

B. hai bước sóng. 

C. một phần tư bước sóng. 

D. một nửa bước sóng. 

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cỗ định dao 
động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). 

a) Tỉnh bước sóng Ä của sóng trên dây. 


b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước 
sóng là bao nhiêu ? 


10. Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng 


dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 
bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 
v = 80 m/s, tính tần số dao động của dây. 
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Âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 
I6 Hz đến 20 000 Hz. 

Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz, thì tai người không 
nghe được và gọi là hạ đm. Tuy nhiên, một số loài 
vật như voi, chim bồ câu... lại “nghe được hạ âm. 

Âm có tân số lớn hơn 20 000 Hz thì tai người cũng 
không nghe được và gọi là siêu âm. Một số loại như 
dơi, chó, cá heo... có thể “nghe” được siêu âm. 

Có thể làm một thí nghiệm đơn giản để minh hoạ 
các loại âm nói trên bằng dụng cụ vẽ trên Hình 10.4. 

- Dùng một êtô kẹp chặt đầu một lưỡi cưa mỏng, 
có chiều dài /„ rồi bật mạnh cho lưỡi cưa dao động. 

Chú ý rằng chiêu dài / của lưỡi cưa càng lớn thì 
tần số dao động càng nhỏ. Khi ï nhỏ hơn một giá trị 
nào đó, ta mới nghe được âm do lưỡi cưa phát ra. 
4. Sự truyền âm 
a) Môi trường truyền âm 
=Ø lớp 7, ta đã biết : âm không truyền được trong 
chân không (xem thí nghiệm ở Hình 10.5). 

t 

— Âm truyền được qua các chất rắn, lỏng và khí. 

— Âm hầu như không truyền được qua các chất xốp 
như bông, len... Những chất đó được gọi là chát 
cách âm. Chúng thường được dùng để ốp vào tường 
và cửa các nhà hát, phòng ghi âm... 


b) Tốc độ truyền âm 


Sóng âm truyền trong mỗi môi trường với một 


tốc độ hoàn toàn xác định. Bảng 10.I cho ta tốc độ 
truyền âm trong một số chất. 

Khi sóng âm truyền qua không khí, mỗi phân tử 
không khí dao động quanh vị trí cân bằng theo 
phương trùng với phương truyền sóng, làm cho áp 
suất không khí tại mỗi điểm cũng dao động quanh 
giá trị trung bình nào đó. 


, 
"gã #°E¿ 
N VN, vn 


Hình 10.5 
Rút không khí trong chuông ra thì tiếng 
chuông điện nhỏ dần, rối hầu như mất hản. 


F2 Thật ra, lúc trong chuông là 
chân không hoàn toàn, ta vẫn còn 
nghe thấy tiếng chuông reo rất nhỏ. 
Giải thích thế nào và chứng minh 
cách giải thích đó thế nào ? 

F& Hãy nêu một vài dẫn chứng 
chứng tỏ rằng âm truyền với một 
tốc độ hữu hạn. 


SI 


Bảng 10.1 


Tốc độ truyền âm trong một số chất 


Chất v(m/s) | 
' Không khí ở 0% | 3 
'Khôngkhiở25C  - | 346. 
_ Hiđrô ở 0°C 1280 | 
| Nước, nước biển ở lSC | 1 ] 500 ˆ | 
_ I1 
"Nhôm — 6260. 
Bảng 10.2 
Một vi vài mức cường độ âm 


¬—=—==snnnnnnnnni sec 


_ Nguồn âm 


=——~—- —=— --— ——————————— 


Lả rơi, tông thì thấm cách 1n m 


—=—m————— —=—— — 


| 'Vườn vắng vẻ phòng im "ng | 20. 


| | 
Nhạc nhẹ, tếng ồn tung nhà _— 40 


60 


“Tiếng ồn ngoài phố 80 


—— —-‡ 


Máyb bay phản lực lúc cất cánh _ 13 130 _ 


Trong bảng này, khí đo mức 
cường độ âm của các âm khác nhau, 
người ta đo lần lộn cả cường độ của 
những âm nghe thấy được cũng như 
của các hạ âm và siêu âm. 
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II - NHỮNG ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM 


Những âm có một tần số xác định, thường do các 
nhạc cụ phát ra, gọi là các nhạc âm. Những âm như 
tiếng búa đập, tiếng sấm, tiếng ồn ở đường phố, ở 
chợ... không có một tần số xác định thì gọi là các 
tạp âm. Dưới đây, ta chỉ xét những đặc trưng vật lí 
tiêu biểu nhất của nhạc âm. 


1. Tẩn số âm 
Tần số âm là một trong những đặc trưng vật lí 
quan trọng nhất của âm. 


2. Cường độ âm và mức cường độ âm 


a) Cường độ âm 


Sóng âm lan đến đâu thì sẽ làm cho phần tử của 
môi trường ở đó dao động. Như vậy, sóng âm mang 
theo năng lượng. 


Ta gọi, cường độ âm Ï tại một điểm là đại lượng 
đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một 
đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với 
phương truyền sóng trong một đơn vì thời gian. 

Đơn vị cường độ âm là oát! trên mét vuông, kí 
hiệu là W/m'. 

b) Mức cường độ âm 


Để thiết lập một thang bậc về cường độ âm, 
người ta đưa ra khái niệm /c cường độ âm. 

Giả sử ta lấy làm chuẩn cường độ Ứ¿ của âm rất 
nhỏ mà tai ta vừa đủ nghe được. Mức của cường độ 
f„ được lấy là mức 0Ú. Am có cường độ ï = I0ï¿ được 
lấy làm mức I ; âm có cường độ 7 = 100/7, được lấy 
làm mức 2... ta hãy xét Bảng 10.3. 

Bảng 10.3 


| Cường độ / .. 
| 


l 
Tà thấy đại lượng cTã phản ánh đúng khái 
ũ 
niệm mức cường độ âm mà ta đã đề ra. Do đó, ta có 
định nghĩa sau : 


Ỉ 
Đại lượng L = của gọi là mức cường độ âm của 
0 
ám Ï (so với âm f). Cường độ âm ở mức l lớn gấp 
hàng chục lần /„ ; cường độ âm ở mức 2 lớn gấp 
hàng trăm lần 7„... Đáng lẽ phải lấy /› nằm ở ngưỡng 
nghe, tức là cường độ của âm vừa đủ để tai có thể 
nghe thấy, nhưng người ta lại lấy âm:7/¿ là âm chuẩn 
có tần số 1 000 Hz và có cường độ /¿ = 10”!1^ W/m2, 
chung cho mọi âm có tần số khác nhau. 

Đơn vị của mức cường độ âm là ben, kí hiệu B. 
Am có mức cường độ 2 B sẽ có cường độ là 
[ = 1001 = 10-!9 W/mế. 

Đơn vị ben lớn, nên trong thực tế, người ta 
thường dùng đơn vị đêxiben (dB) : 

''.... 
B=— 
ILd I0 B 

Công thức tính mức cường độ âm theo đơn vị 

đêxiben sẽ là : 


Ẵ, (dB) = 10Ig-— 
lọ 


3. Âm cơ bản và hoa âm 


Khi cho một nhạc cụ phát ra một âm có tần số ƒn 


thì bao giờ nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một 
loạt âm có tân số 2ƒq ; 3ƒ ; 4ƒạ... có cường độ khác 
nhau. Ấm có tần số ƒ\ gọi là đm cơ bản hay hoạ âm 
thứ nhất. Các âm có tân số 2ƒ\ ; 3a ; 4ƒQ... gọi là các 
hoạ âm thứ hai, thứ ba, thứ tư... Biên độ của các hoạ 
âm lớn, nhỏ không như nhau, tuy thuộc vào chính 
nhạc cụ đó. Tập hợp các hoạ âm tạo thành piổ của 
nhạc âm nói trên. 


a) Âm thoa 


c) Kèn săcxô 


Hình 106 


Đó thị dao động của ba âm thanh cùng 
tân số và biên độ, do ba dụng cụ khác 


nhau phát ra, 


S3 


Phổ của cùng một âm (như âm /z chẳng hạn) 
do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì hoàn toàn 
khác nhau. 


Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các hoa âm 
trong một nhạc âm ta được đồ thị dao động của 
nhac âm đó. 


Đồ thị dao động của cùng một nhạc âm (như àm 
la chăng hạn) do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì 
hoàn toàn khác nhau. 


Hình 10.7 -_ Trên Hình 10.6a, b, c vẽ đồ thị dao động của 
Cách bố trí để ghi đổ thị dao động của cùng một âm do ba nhạc cụ khác nhau phát ra : âm 


am bảng một dao động kí. M: mìcrô;A,8 thoa (a), sáo (b) và kèn săcxô (c). 
lõi vào của dao đông kỉ ; 1, 2, 3 núm điều 


chỉnh ; 5 : nguồn ăm. Vậy có thể nói : Đặc trưng vật lí thứ ba của âm 


là đồ thị dao động của âm đó. 


Người ta ghi đồ thị dao động của âm bằng thiết 
bị vẽ ở Hình 10.7. 


Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn. 
Nguồn âm là các vật dao động. 

Tần số dao động của nguồn cũng là tần số của sóng âm. 

Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16 Hz đến 20 000 Hz. 

Âm có tấn số dưới 16 Hz gọi là hạ âm. Siêu âm là âm có tần số trên 20 000 Hz, 
Nhạc âm là âm có tần số xác định. | 

Âm không truyền được trong chân không. 

Trong mỗi môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định. 


Về phương diện vật lí, âm được đặc trưng bằng tần số, cường độ (hoặc mức cường độ) 
và đồ thị dao động của âm. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. 


2 
3 
4 


6. 


Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không ? 


-- sóng âm là gì ? 


Nhạc âm là gì ? 


Trong ba môi trường rản, lỏng và khí, âm 
truyền nhanh nhất trong môi trường nào, 
chậm nhất trong môi trường nào ? 


. Cường độ âm được đo bảng dì ? 


Chọn câu đúng. 

Siêu âm là âm 

A. có tần số lớn. 

B. có cường độ rất lớn. 

C. có tần số trên 20 000 Hz. 

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm. 


7, Chọn câu đúng. 


Cường độ âm được đo bằng 
A, oát trên mét vuông. 

B. oát. 

C. niutơn trên mét vuông. 
D. niutơn trên mét. 


‹ồ Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. 


Âm do nó phát ra có nghe được không ? 


„ Một siêu âm có tần số 1 MHz. Sử dụng Bảng 10.1, 


hãy tính bước sóng của siêu âm này trong 
không khí ở 0°C và trong nước ở 15°C. 


10. Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp 


Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25 m. 
Một người đập một nhát búa vào một đầu 
ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai 
tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền 
qua không khí trong ống gang ; hai tiếng 
ấy cách nhau 2,5 s. Biết tốc độ âm trong 
không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm 
trong gang. 
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;JD\§? 9 .00/,2 N | _ 
= SỐ ỨNG DỤNG CỦA SIÊU ÂM 
ÔNA : 


“.-Ỷnẵn==semsesoim ———-~ —- HE 


Siêu âm là sóng cơ có tần số từ 20 kHz trở lên, nên có bước sóng ngắn hơn bước sóng của âm 
nghe được rất nhiều và có thể truyền theo những chùm rất hẹp cũng như có khả năng truyền 
trong nước xa hơn rất nhiều, so với khi truyền trong không khí (xem Bảng 10.4). 


~“———— —;~——--—————_—— _- 


Tâm xe trong không khí (m)—._ Tâm xa trong nước (km). 
: NA TM: muớnH 

c136 | 

34 ¬¬ 

_ 1 000 000 | _ | 17104 ' —ụyg | 


Dụng cụ sử dụng siêu âm để thăm dò dưới biển thông dụng hiện nay là sôna, hoạt động theo 
nguyên tắc của rađa. Sôna gốm một máy đặt ở mặt ngoài của đáy tàu, máy này phát một chùm 
siêu âm hẹp, gần song song ; gặp đáy biển hoặc một đàn cá, một xác tàu đắm,... sóng âm phản xạ 
và rọi vào máy thu (đôi khi chính là máy phát, hoạt động luân phiên theo hai chế độ), được khuếch 
đại rồi tác động vào một máy tự động chuyển khoảng thời gian Át từ lúc phát sóng tới lúc thu 
sóng phản xạ thành khoảng cách từ tàu tới vật phản xạ sóng. Do đó sôna có thể dùng để phát hiện 
tàu ngầm, các vật trôi dạt, các đàn cá, thăm dò và lập bản đồ độ sâu của đáy biển. 


Siêu âm cũng truyền được qua các vật rắn và phản xạ ở các mặt tiếp xúc giữa hai vật. Do đó, có 
thể dùng siêu âm để phát hiện các khuyết tật trong một vật đúc, trong một kết cấu bêtõng, phát 
hiện các tổ mối trong đê. Ở một số nước, cái thước dây kim loại đã được thay bằng cái thước siêu 
âm. Thước phóng một xung siêu âm ngắn tới vật ở khoảng cách muốn đo, và ghi thời gian Át từ 
lúc phát tín hiệu đến lúc nhận được tín hiệu phản xạ rồi nhân với tốc độ siêu âm. Ta đọc ngay được 
giá trị của khoảng cách cần đo, trên màn hiển thị. 


Nhưng ứng dụng nổi tiếng nhất của siêu âm là phép ghi hình ảnh bằng siêu âm. Một đầu dò siêu 
âm phóng vào cơ thể người bệnh một chùm siêu âm song song (tần số từ 1 đến 5 MHz), rất ngắn (cỡ 
vài is), rồi ghỉ các thời gian đi và về của xung ; kết hợp với một máy vi tính, mỗi xung phản xạ cho ta 
một ảnh của một điểm trên vật đã phản xạ. Máy phát chừng 1 000 xung/giây và được di chuyển đều 
đặn để cho ta ảnh của toàn bộ vật mà ta cần quan sát, trên màn hình của máy vi tính. Kĩ thuật này, 
hiện nay đã được sử dụng phổ biến trong các bệnh viện để quan sát các cơ quan nội tạng như gan, 
tuyến giáp, dạ dày, tuyến tiền liệt, thai nhi, thậm chí để quan sát chuyển động của van tim, nghiên 
cứu chuyển động của máu trong các động mạch, để phát hiện chỗ bong võng mạc,... 

Do có tần số cao nên năng lượng chuyển trong sóng siêu âm là khá lớn. Vật hấp thụ năng lượng 
này có thể bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Do đó, trong Y học, người ta còn dùng siêu âm để 
phá vỡ các viên sỏi trong thận, các cục máu đông, mà không phải dùng phẫu thuật. Trong công 
nghiệp, máy đầm dùng siêu âm được sử dụng khá phổ biến để đầm bêtông, đầm đá rải đường,... 


Só 


_— =—= 


_ TĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM 


Cảm giác mà âm gây cho cơ quan thính giác không chỉ phụ thuộc các đặc trưng vật lí của âm 
mà còn phụ thuộc sinh lí của tai. Tai người phân biệt các âm khác nhau nhờ ba đặc trưng sinh 
lí của âm, đó là : độ cao, độ to và âm sắc. 


I- ĐỘ CAO 


Ai cũng biết răng, nói chung giọng nam trầm hơn giọng nữ, 
nốt “đố” cao hơn nốt “đồ”. 


Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm 
độ cao của âm. 

Thực nghiệm cho thấy âm có tần số càng lớn thì nghe càng 
cao ; âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng trầm. 

Vậy, đó cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn 
liển với tân só âm. 


Chú ý rằng, tần số 880 Hz chẳng hạn, thì gấp đôi tần số 
440 Hz nhưng không thể nói âm có tần số 880 Hz cao gấp đôi 
âm có tân số 440 Hz được. 


IÍ - ĐỘ TO 


Thực nghiệm chứng tỏ âm có cường độ càng lớn thì nghe 
càng to. 


Tuy nhiên, Phếch-ne và Vê-be đã chứng minh răng cảm giác về 
độ to của âm lại không-tăng theo cường độ âm, mà tăng theo 
mức cường độ âm : I 

L=Ìlp— 
lọ 

Nhưng ta không thể lấy mức cường độ làm số đo độ to của 
âm được. Đó là vì khi đo đạc mức cường độ âm (chẳng hạn như 
ở Bảng 10.2) ta không loại trừ khả năng có cả hạ âm và siêu âm 
tác động vào máy đo. 


Vì vậy, đó fo chỉ là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lí 
của am gản liền với đặc trưng vát lí mức cường độ am. 
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Ề Ba đặc trưng sinh lí của âm là : độ cao, độ to và âm sắc. 
£ Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm. 
KỆ C bọ to của âm là đặc trưng liên quan đến mức cường độ âm L. 


. Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau . 
(âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm). 


II - ÂM SẮC 


a) Một chiếc đàn ghita, một chiếc đàn viôlon, một chiếc kèn 
săcxô cùng phát ra một nốt /z chẳng hạn, ở cùng một độ cao. 
Khi nghe, ta dễ dàng phân biệt âm nào do đần ghita phát ra, âm 
nào do đàn viôlon phát ra, âm nào do kèn phát ra. 


Người ta nói răng, sở dĩ ta phân biệt được ba âm đó vì chúng 
có đm sắc khác nhau. 


b) Nếu ghi đồ thị dao động của ba âm đó, ta sẽ được ba đồ thị 
dao động khác hẳn nhau. Các đồ thị dao động đó có dạng khác 
nhau. nhưng có cùng chu kì. 


Ví dụ, trên .Hình 10.6, có đồ thị dao động của cùng một nốt 
la của một chiếc âm thoa, một chiếc sáo và một chiếc kèn săcxô. 


c) Để thấy rõ sự liên quan mật thiết giữa âm sắc và đồ thị dao 
động âm, ta hãy xét cơ chế hoạt động của chiếc đàn oocgan. 


Trong đàn oocgan có những mạch điện tử có thể tạo ra dao 
động điện từ (xem bài 20) có đồ thị dao động giống hệt đồ thị 
dao động âm của các thứ đàn và kèn như pianô (dương cầm), 
viôlon (vĩ cầm), ghita, kèn săcxô, sáo... Khi đưa các dao động 
điện từ đó ra loa thì đàn oocgan có thể phát ra âm giống hệt âm 
của các nhạc cụ nói trên. 


Vậy, đảm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phản 
biệt ám do các nguồn khác nhau phát ra. Am sắc có liên qHan 
mát thiết với đô thị dao động am. 


| 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm. 


2. Độ cao của âm là gì ? Nó có liên quan đến đặc 
trưng vật lí nào của âm ? 


3. Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí 
nào của âm ? 


4. Âm sắc là gì ? 


y 


5, Chọn câu đúng. 
Độ cao của âm 
A. là một đặc trưng vật lí của âm. 
B. là một đặc trưng sinh lí của âm. 
C. vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh 
lí của âm. 


D. là tần số của âm. 


6. 


Chọn câu đúng. 

Âm sắc là 

A. màu sắc của âm. 

B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các 
nguồn âm. 

C. một đặc trưng sinh lí của âm. 
D. một đặc trưng vật lí của âm. 
Chọn câu đúng. 

Độ to của âm gắn liền với 

A. cường độ âm. 

B. biên độ dao động của âm. 

C. mức cường độ âm. 

D. tần số âm. 
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1. Sóng cơ là dao động lan truyền trong 
một môi trường. 


Sự lan truyền của dao động được mô tả 
bằng phương trình sóng. Phương trình 
sóng biểu diễn li độ đao động của một 
phần tử trong môi trường tại một thời 
điểm bất kì. 

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong 
các môi trường khí, lỏng, rắn. 

Các đặc trưng của sóng là : biên độ, tần 
số (hoặc chu kì), tốc độ truyền sóng, 
bước sóng và năng lượng sóng. 


SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM ˆ 


x —#==_= KT z=z—m————T—————==— ———— 


x.===zsz~z 2h ——m -—— TT ——=—rẺ=== mm —=mMm==—=m '————¬=rT~—=r~ 


„...” 


2. Tính chất đặc trưng của sóng là có thể 
gây ra hiện tượng giao thoa. 


Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai 
sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những 
chỗ chúng luôn luôn tăng cường lẫn 
nhau, có những chô chúng luôn luôn triệt 
tiêu nhau. 

3. Âm vừa có những đặc trưng vật lí, vừa 
có những đặc trưng sinh lí. 

Ba đặc trưng vật lí của âm là tân số, 
cường độ (hoặc mức cường độ âm) và đồ 
thị đao động (hoặc phổ) của âm. 

Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ 
to và âm sắc. 


CHƯNG lIi 
Dòng điện xoay chiều 


Đó thị theo thời gian của từ thông qua cuộn dây và suất điện đồng cảm ứng tức thời trong cuộn dây. 


„ Các đặc trưng của dòng điện xoay chiều. 


„ Các mạch điện xoay chiều cơ bản ; mạch có R, L, C mắc nối tiếp ; 
phương pháp giản đồ Fre-nen. 


„ _ Định luật Ôm đổi với dòng điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. 
„_ Công suất của dòng điện xoay chiều. 
«_ Truyền tải điện năng ; máy biến áp. 
-e_ Máy phát điện xoay chiều. 
« _ Động cơ không đồng bộ ba pha. 


‹ óÌ 
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TẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN 
XOAY CHIỀU 


.." 


Trong chương trình Vật lí lớp 11 ta đã nghiên cứu dòng điện một chiều không đổi. Từ bài này ta 
bắt đầu nghiên cứu dòng điện xoay chiều, những đặc trưng, tính chất cơ bản và những ứng 
dụng của dòng điện ấy. Với các dòng điện xoay chiều, hiệu điện thế được gọi là điện áp. 


FT Nhắc lại định nghĩa dòng điện 
một chiều không đổi. 

F& Xác định giá trị cực đại, tần số 
góc, chu kì, tần số, pha ban đầu 
của các dòng điện xoay chiếu có 
cường độ tức thời (tính ra ampe) 
cho bởi : 

a) í = 5cos(1007rt + -Ì 


b) ¡ = 22 cos(1007rt - Sì 


c)i =— 5x/2cos1007t. 


Hình 12.1 


FS Trên Hình 12.1, đồ thị hình sin 
của ỉ cắt : 

1. trục hoành tại những điểm có 
toạ độ bảng bao nhiêu T ? 

2. trục tung tại điểm có toạ độ 
bảng bao nhiêu ?„ ? 


ó2 


¡ - KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
ra 

Dòng điện xoay chiều hình sin, gọi tắt là dòng 
điện xoay chiều, là dòng điện có cường độ biến 
thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm 
số sin hay côsin, với dạng tổng quát : 


¡ = lạcos(@f + @) (12.1) 


Trong (12.1), 7 là giá trị cường độ dòng điện tại 
thời điểm í. được gọi là giá trị tức thời của ¡ (cường 
độ tức thời). 

« ln>0 được gọi là giá trị cực đại của ¡ (cường độ 
cực đai). 

Ài: `. TƯ. : 
°« 6> VÀ được gọi là đán sô góc, Ï = —— là chu kì 
và ƒ= ——là tân số ca I. 

27 
„ .Œ =0 + 0 là pha của ï và @ là pha ban đâu. 
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II - NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN 
XOAY CHIẾU 

Tà cho một cuộn dây dân deẹt hình tròn, giả sử hai 
đầu dây khép kín, quay xung quanh một trục cố định 
nằm trong cùng mặt phẳng với cuộn dây đặt trong một 
từ trường đều B có phương vuông góc với trục quay. 


Khi đó trong cuộn dây sẽ xuất hiện một dòng 
điện xoay chiều. Trên Hình 12.2, ơ là góc giữa 
vectơ pháp tuyến # của mặt phẳng chứa cuộn dây và 
vectơ cảm ứng từ Ö. Giả sử lúc : = 0, z =0, đến lúc 
r>0, œ = øï với (0 là tốc độ góc của cuộn dây quay 
xung quanh trục A. 


Lúc í, từ thông qua cuộn dây là : 
œ = NBScosơœ = NBScosoœi 
với là số vòng dây và S là diện tích môi vòng. 
Vì từ thông ® qua cuộn dây biến thiên theo / nên 


trong cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng 
được tính theo định luật Fa-ra-đây : 
œ ` _ 
e= _—. = NBSœ sinœf (12.2) 
Nêu cuộn dây khép kín có điện trở ® thì cường 
độ dòng điện cảm ứng là : 


sinøý (12.3) 
Đây là dòng điện xoay chiều với tần số góc œ và 

biên độ là : 

NBSœ 
R 


tlạ= (12.4) 

Chiêu dương của ¡ liên hệ với chiều pháp tuyến 
ñ của mặt phẳng chứa cuộn dây theo quy tắc nắm 
tay phải. 


II - GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG 


1. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, dòng điện xoay 
chiều cũng có tác dụng nhiệt Jun — Len-xơ như dòng 
điện một chiêu. Khi cho dòng điện xoay chiều chạy 
qua một dây dẫn có điện trở # thì dây dẫn ấy nóng 
lên. Điều đó chứng tỏ có một nhiệt lượng toả ra 
trong dây dẫn. Nhiệt lượng này bằng điện năng tiêu 
thụ trong #. 


Hình 12.2 


ó3 


FZf Tính điện năng 
tiêu thụ của dòng 
điện xoay chiều trên 
điện trở R trong 1h 
như thế nào ? 


Nếu ¡ = ocosœ là cường độ tức thời chạy qua #, thì công suất 
tức thời tiêu thụ trong # cũng được tính theo công thức : 


p = RẺ = Ri¿cosˆat (12.5) 


Công thức (12.5) chứng tỏ rằng, công Suất điện p biến thiên 
tuần hoàn theo /, do đó có tên là công suất tức thời. 


Giá trị trung bình của p trong một chu kì là : 


P = Rlã cos” @t (12.6) 


(rong đó tính toán được COS“ @Ýf = 


3| —= 


Giá trị này được gọi là công suất trung bình, kí hiệu là : 


ho g 
LiÊn 2 AI an» (12.7) 


Công thức (12.7) này có thể đưa về dạng giống như công thức 
viết cho dòng điện không đổi : 
,?= RỈ” (12.8) 
lỗ _ 
Nếu ta đặt: 7? =-t 


I 
thì: đục vớ (12.9) 


Đại lượng 7 được gọi là giá fr† hiệu dụng của cường độ dòng 
điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng). 


C4 
! 


Ta có định nghĩa : Cường độ hiệu dụng của dòng điện voay 
chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện 
không đổi, sao cho khi đi qua càng một điện trở R thì công suất 
tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau. 


2. Ngoài cường độ dòng điện, đối với dòng điện Ghỉchứ : Điện áp tức thời, cường độ 
xoay chiều, còn có nhiều đại lượng điện và từ khác dòng điện tức thời.. nhiều khi 
cũng là những hàm số sin hay côsin của thời gian í đã PHẺ, BỤI,ĐẤU/lA KIEN ỐDG CA HE, CC 
: › Z_ Hà à * òng điện.... 
như điện áp, suất điện động, cường độ điện trường, — 
điện tích... Với những đại lượng này, người ta cũng 
định nghĩa các giá trị hiệu dụng tương ứng, như công 
thức (12.9) : 
Giá trị cực đại 
_— 2 
Sử dụng các giá trị hiệu dụng để tính toán các 
mạch điện xoay chiều rất thuận tiện vì đa số các 
công thức đối với dòng điện xoay chiều sẽ có cùng 
một dạng như các công thức tương ứng của dòng điện 
một chiều không đổi. Do đó, các số liệu ghi trên 
các thiết bị điện đều là các giá trị hiệu dụng. Ví dụ, 
trên một bóng đèn có ghi 220 V — 5 A, nghĩa là : 


Điện áp hiệu dụng : U = 220 V 
Cường độ dòng điện hiệu dụng : /= 5 A 


Các thiết bị đo đối với mạch điện xoay chiều chủ | Mạch điện xoay chiều có ghi 
yếu cũng là đo giá trị hiệu dụng. 220 V. Tính giá trị cực đại của 
điện áp. 


Giá trị hiệu dụng = 


#a Dòng điện xoay chiều được hiểu là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của 
thời gian. 


. Những đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều : 


- Các giá trị tức thời, cực đại, hiệu dụng của cường độ dòng điện, điện áp... 
- Tần số góc, tần số và chu kì ; 
pÉ) - Pha và pha ban đầu. 


- Khi tính toán, đo lường,... các đại lượng của mạch điện xoay chiều, người ta chủ yếu 
: tính hoặc đo các giá trị hiệu dụng. 


đc Người ta tạo ra dòng điện xoay chiều bằng máy phát điện xoay chiều. Máy này 
bia hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Phát biểu các định nghĩa : 
a) giá trị tức thời ; 
b) giá trị cực đại ; 


c) giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và 
điện áp xoay chiều hình sin, 


. Tại sao phải quy định thống nhất tân số của 


dòng điện xoay chiều tạo ra trong kĩ thuật ? 


-- Xác định giá trị trung bình theo thời gian của : 


a) 2sin1007t;` b) 2cos100zr; 
c) 2sin(1007t + s );  đ) 4sin?1007rt; 
e) 3cos(100z: số ). † 


._ Trên một bóng đèn có ghi 220 V — 100 W, nổi 


đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220 V. 
Xác định : 

a) điện trở của đèn ; 

b) cường độ hiệu dụng qua đèn ; 


c) điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ. 


. Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song, 


trên mỏi đèn có ghi :220 V—115 W;220 V —132W. 
Nồi hai đầu của mạch điện ấy vào mạng điện 
xoay chiêu có Ư = 220 V. Xác định : 


a) công suất tiêu thụ trong mạch điện ; 


b) cường độ dòng điện cung cáp cho mạch điện. 


6. Trên một đèn có ghi 100 V — 100 W. Mạch điện 


sử dụng có U = 110 Ÿ. 

Để đảm bảo đèn sáng bình thường, phải mắc 
thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao 
nhiều ? 


._ Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng 


ƒ liên hệ với cường độ cực đại Ƒ„ theo công 
thức nào ? 


— _—. LJ L_— =———. LJ 

À. lị 2 / B. 3 ! 
ñ ñ 

C. 1 ni D./= sa 


Dùng cho bài 8 và 9 : Điện áp tức thời giữa hai 
đâu của một đoạn mạch xoay chiều là 
u = B0cos100zrt (V) 


8. Tân số góc của dòng điện là bao nhiêu ? 


Ä. 1007 rad/s ; B. 100 Hz; 
C. 50 Hz ; D.100z Hz. 
9, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó 
là bao nhiêu ? 
À.80V; B. 40 V; 
C. 802 V; D. 402 V. 


10. Một đèn điện có ghi 110 V — 100 W mắc nối 


tiếp với điện trở # vào một mạch xoay chiếu có 
u = 220A2sin100zøf (V). Để đèn sáng bình 
thường, R phải có giá trị là bao nhiêu ? 
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Ƒ 
T3 CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Trong bài này ta nghiên cứu dòng điện xoay chiều xuất hiện trong một mạch điện khi giữa hai 
đầu của mạch điện có tác dụng một điện áp xoay chiều (H.13.1). 


Thực nghiệm và lí thuyết chứng tỏ rằng nếu 
cường độ dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch 
điện có dạng : 

ï = lạ COS @f =lj2cosot ` (13.1) 
thì điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch điện có cùng 
tần số œ, nghĩa là có thể viết dưới dạng : 

I¿ = Ln cOS(@f + @) = U42 cos(f +0) (13.2) 

Đại lượng @ trong (13.2) được gọi là độ lệch pha 
g1Ữữa 1 Và !. 

Nếu ø > Ö thì ta nói sớm pha @ SO VỚI ï ) 

Nếu ø < 0 thì ta nói w ứr pha || so với ¡ ; 

Nếu ø = ÔÖ thì ta nối w cùng pha với ï. 


I - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ 
ĐIỆN TRƠ 


Nối hai đầu của mạch chỉ có điện trở # vào điện 
áp xoay chiều w# = U^Í2 coser (H.13.2). Tuy là 
dòng điện xoay chiều, nhưng tại một thời điểm, 
đòng điện ¡ chạy theo một chiêu xác định. Vì đây là 
đòng điện trong kim loại nên theo định luật Ôm ¡ 
và ứ tỉ lệ với nhau : 

= .. 2 cOSØøf 


(13.3) 


thì : (13.4) 


Hình 13.1 


Chú ý : Trong sơ đồ vẽ trên Hình 13. I, 
I¿ và ¡ là các đại lượng đại số. Tà quy 
ước rằng khi điện thế tại A cao hơn 
điện thế tại B thì ¿ > Ö: còn  < 0 
trong trường hợp ngược lại. Còn nếu 
chiều dòng điện đi qua mạch từ A 
đến ð thì ¡ > Ö và ¡ < Ö trong trường 
hợp ngược lại. 


Hình 13.2 


FN Hãy nhắc lại các định nghĩa 
của u, Un và Ù. 


ó7 


fS# Phát biểu định luật Ôm đối 
với dòng điện một chiều qua một 
dây dẫn. 


Hình 13.3 


F&£ Dòng điện trên Hình 13.4 có 
“chạy qua” hai tấm của tụ điện 
không ? Cơ chế của dòng điện ấy 
như thể nào ? 


Từ (13.3) và (13.4) có thể rút ra những kết luận sau : 
1. Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều 
chỉ có điện trở có giá trị bằng thương số giữa điện 
áp hiệu dụng và điện trở của mạch. Phát biểu này 
goi là định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều 
thuần điện trở. 
2. Cường độ tức thời trong mạch cùng pha với điện 
áp tức thời hai đầu mạch. 


II - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIẾU CHÍ CÓ 
TỤ ĐIỆN 
1. Thí nghiệm 

Trên Hình 13.3a, mạch điện của nguồn một 
chiều có mắc xen vào một tu điện € : ampe kế tỦ) 
không chỉ dòng điện nào cả. 

Trên Hình 13.3b, mạch điện của nguồn xoay 
chiều có mắc xen vào một tụ điện C : ampe kế chỉ 
một dòng điện có cường độ (hiệu dụng) 7 z 0. 

Kết luận : Dòng điện xoay chiều có thể tồn tại trong 
những mạch điện có chứa tụ điện. 
2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện 
a) Ta hãy nối một tụ điện C vào một nguồn điện xoay 
chiều tạo nên điện áp # giữa hai tấm của tụ điện. 

t¿ = Ln COS @ = U^A|2 cosœr 

Điện tích tấm bên trái của tụ điện : 

q = Cu = CUA2cosœi (13.5) 
thay đổi theo thời gian í. Điều này chứng tỏ sự 
tồn tại của dòng điện trong mạch. Độ biến thiên 
điện tích cho phép ta tính cường độ dòng điện 
trong mạch. 


(1) Ampe kế này thuộc loại ampe kế nhiệt, đo được cường độ của dòng điện một chiều và đồng điện 


xoay chiều. 
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Giả sử tại một thời điểm ¿, dòng điện chạy theo 
chiều mũi tên (H.13.4) và tấm bên trái đang tích 
điện dương, nhờ đó điện tích tụ điện tăng lên. Sau 
một khoảng thời gian Ar, lượng điện tích của tụ điện 
từ giá trị tăng lên thành ø + A¿, nghĩa là đã tăng 
thêm Ag. Cường độ dòng điện tại thời điểm r được 
tính bằng tỉ số giữa Ag và Ai : 

..__ Ñg | 
cuyết (13.6) 

Khi Ar và Az là những đại lượng vô cùng nhỏ thì 
vế phải của (13.6) là đạo hàm của ¿ø theo / : 

dạ 


Theo (13.6”), ta tính được : 
dạ 


Í f—-=>wC2 simat 
di 
- Í 7Ì 
hay [= U@C^l2 COS tới + 5 (13.7) 
) 


b) Từ (13.7) có thể rút ra kết luận sau : 
Nếu đặt 7ƒ = Ưœ(CŒ 


: : L2 
thì ta có ¡ = j2cos(@t + x (13.8) 
và w = U¬^|2cos@f (13.9) 


Ï là cường độ hiệu dụng trong mạch. 


Nếu đổi gốc tính thời-gian sao cho pha ban đầu 
của dòng điện bằng 0 thì ta sẽ có 


¡ = hj2cos@t (13.8`) 
và w = U^|2cos(@f — Đy (13.9) 


` U 
Tà có thể viết ; 7ƒ = =n= 


(@C 


Hình 13.4 


Ghỉ chú : Chọn chiều dương của ¡ 
như Hình 13.4. Gọi ø là điện tích 
tấm bên trái của tụ điện. Cường độ 
dòng điện ¡ = _ sẽ dương khi 


tăng và âm khi # giảm. 
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Fff Chứng minh rằng đại lượng 


1 
£c= 2C có đơn vị là ôm (đơn vị 


của điện trở). 
Ví dụ : Cho 
u = 220A2 cos100zf (V) : 
=+ ] F 
1 0007 
Khi đó 
l 1000z 
C”@C ” TT9Ðm 7 DĐ 
U 220 
[=====— «77 Á 
Ze 10 
và cuối cùng : 


.= 22/2cos(100z: _ 2) (A) 
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và nếu đặt : - Kc? 2C (13.10) 
thì : j9 sỳPh ~ (13.11) 


So sánh (13.11) với định luật Ôm (13.3) ta thấy 

Zc là một đại lượng có vai trò tương tự như điện trở 
E. duUẠ, | 

Ê trong mạch chứa điện trở. Đại lượng Z« = TE 
được gọi là dung kháng của mạch (và được đo bằng 
ôm). Hệ thức (13.11) được phát biểu : Cường đó 
hiệu dụng trong mạch chỉ chứa tụ điện có giá tri 
bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai 
đâu mạch và dụng kháng của mạch. 


Phát biểu trên đây được gọi là định luật Ôm đối 
với mạch chứa tụ điện. 


c) So sánh pha dao động của ứ và ï 

Dựa vào các biểu thức : 
lự.= U42 cosøt Và ¡= I1Ì2 cos(@rf + 2). ta kế luận : 
Trong mạch chỉ chứa tụ điện, cường độ dòng điện qua 
tụ điện sớm pha 5_ so với điện áp hai đầu tụ điện 
(hoặc điện áp ở hai đầu tụ điện trẻ pha 5 so với 
cường đó dòng điền). 

Nói cách khác : Trong mạch điện xoay chiều, tụ 
điện là phần tử có tác dụng làm cho cường độ dòng 
điện tức thời sớm pha 5 so với điện áp tức thời. 


3. Y nghĩa của dung kháng 
Tương tự như điện trở, dung kháng Z= —— 
(0C 
là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay 
chiều của tụ điện. 
Nếu C càng lớn thì Z4. càng nhỏ và dòng điện 
xoay chiều bị cản trở ít. 


Nếu tần số góc càng lớn thì Z,„. càng nhỏ, dòng 
điện xoay chiều bị cản trở ít. Nói cách khác, dòng 
điện xoay chiều tần số cao (cao tần) chuyển qua 
mạch có tụ điện dễ dàng hơn dòng điện xoay chiêu 
tần số thấp. Ngoài ra dung kháng cũng có tác dụng 


%: “ sế T „, 8 
làm cho ¡ sớm pha — so với ứ. 


lÍ - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIẾU CHỈ CÓ 
CUÔN CÁM THUẦN 

Cuộn cảm thuần là cuộn cảm có điện trở không 
đáng kể, khi dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn 
cảm sẽ xảy ra hiện tượng tự cảm. 


1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều 


Khi có dòng điện cường độ r chạy qua một cuộn 
cảm (cuộn dây dẫn nhiều vòng, ống dây hình trụ 
thắng dài, hoặc hình xuyến....) thì từ thông tự cảm 
có biểu thức : 

=2 
với L là độ tự cảm của cuộn cảm. 


Trường hợp ¡ là một đòng điện xoay chiều thì từ 
thông ® biến thiên tuần hoàn theo /, do đó trong 
cuộn cảm xuất hiện suất điện động tự cảm : 


Khi A —> 0, thì ` là đạo hàm của ¡ theo / và 


suất điện động tự cảm có biểu thức : 


c=-LS_ _ (13.12) 


f Chứng minh hệ thức sau đây 
giữa điện áp u ở hai đầu cuộn cảm 
và dòng điện ¡ chạy qua cuộn cảm 
đó (H.13.5). 


Hình 13.5 


7/1 


FiIfftr 1-6 


FđE Chứng minh rằng Z, = öœL có 
đơn vị của điện trở. 
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2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn 
cảm thuần 


Đặt vào hai đầu của một cuộn cảm thuần (có độ 
tự cảm L và có điện trở bằng không) một điện áp 
xoay chiều, tần số góc ø. giá trị hiệu dụng  (H.13.6). 
Giá sử cường độ tức thời trong mạch có biểu thức : 


eÏ \2cosaí 


Theo kết quả đã nêu ở C5, điện áp tức thời ở hai 
đầu cuộn cảm thuần (r = Ô) cho bởi : 
di 
H = Lộc = =0) Eƒ I2 SIn@)/ 


hay H — (@LÏ N7 COS(@† + 2) 


a) Kết quả này chứng tỏ rằng điện áp hiệu dụng ở 
hai đầu cuộn cảm là : 


U = @LÏÌ 
SUY Tả ï J.= - (13.13) 
œkÙ 
Đặt : 2L =0 (13.14) 
U 
(a CÓ : Ÿ (13.15) 


2i (có đơn vị của điện trở) gọi là cm kháng của 
mạch. Và (13.15) có thể phát biểu : 


Trong mạch điên xoay chiêu chỉ có CHÒH cam 
tÍnuaan, cường đó hiệu dụng có giá trí băng thương 
sỏ ewa điện ap hien chìng và cam kháng của mạch. 


Phát biểu này được gọi là định luật Ôm đối với 
đoan mạch chỉ có một cuộn cảm thuần. 


Fe: 


b) Từ các phương trình : 


u = N2 COS(@ + 3) 


IÁ— I2 cosø@t 


Suy ra rằng ¡ trễ pha 5 SO VỚI H. Ví dụ : Chou = 300x/2 cos100zr (V), 
0,2 
Kết luận : Trong mạch điện xoay chiêu có mới An. 


cuộn cam thuân, cường độ dòng điện trẻ pha Khi đó 4 = œE = 20 © 


E1 so với điện áp, hoặc điện áp sớm pha 350 KỚ về ƒ z =` 315 :A 4 

cường độ dòng điện. = x 
¡ = 15/2 cos(100zt -—) (A) 

3. Y nghĩa của cảm kháng lš 2220 —7. 
Cảm kháng có vai trò tương tự như điện trở &, 

đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều của 

cuộn cảm. Tà thấy khi / lớn và khi œ lớn thì Z¡ lớn. 

Vậy cuộn cảm có L lớn sẽ cản trở nhiều đối với 

dòng điện xoay chiều, nhất là dòng điện xoay chiều 

cao tân. Ngoài ra cảm kháng thuần có tác dụng làm 


cho ¡ trễ pha 3 SO VỚI H. 


Chú ý rằng, cơ chế tác dụng cản trở dòng điện 
xoay chiều của # và của L khác hẳn nhau. Trong khi 
điện trở làm yếu dòng điện do hiệu ứng Jun thì cuộn 
cảm làm yếu dòng điện do định luật Len-xơ về cảm 


ứng điện từ. 
Mạch chỉ có một tụ điện Mạch chỉ có một cuộn cảm thuần 
¡ =l-J2cosot 
u= U.j2cos (ot — 5 u=U3cos ((ot + 5 
LỆ: 1 Z4, =0@L 

C`„mc L— 

r_.U kế 
_*œ | Ất | 
——————=' 
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ề, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


. Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay 


3. 


chiều chỉ có 
a) một tụ điện ; 


b) một cuộn cảm thuần. 


. Dựa vào đình luật Ôm, hãy so sánh tác dụng 


cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong 
3) Zc; b) 2. 


„1⁄4 
5 
2? 


Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện : 
u = 100^/2cos100zt (V) 
Cường độ hiệu dụng trong mạch = 5 A. 


a) Xác định C. b) Viết biểu thức của ¿. 


._ Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuẫn : 


ư = 100x/2cos100zt (V) 
Cường độ hiệu dụng trong mạch 7 = 5 À, 


a) Xác định L, b) Viết biểu thức của ¡. 


. Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần í, 


và Í mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay 


chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm 
kháng cho bởi : 


2 =(kL. +È2ko 


.. Chứng mình rằng, khí hai tụ điện C, và C. mắc 


nôi tiếp thì điện dung tương đương có dung 
kháng : 
1 ¬. 1 1 


C —=——— \V⁄à  — =— TT + 
Cú Cœ@ Co C+x(0 


?A 


7. Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện 


dung tương đương C, đặt vào hai đâu đoạn 
mạch điện áp tức thời u = Ucosøf (V). Cường 
độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ? 


Ủn Ủo 
Â. E- : B. J2Ca _ 
C. UẠC D Ủo C 
ø) ÿ . —Cøu. 
07 X) 


8. Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L ; 


đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời 
u = Uscosøtf (V) thì cường độ hiệu dụng trong 
mạch là bao nhiều :? 


Ứa Ủn 
GẮN B. Vy a; 
C.U.L D BÁU L 
LÌ : lì (Ò, 

B2 s2 


,„ Điện áp u = 200^/2 coseo (VỊ đặt vào hai đầu 


một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có 
cường độ hiệu dụng? =2 À. Cảm kháng có giá 
trị là bao nhiêu ? 


A,100Q; 
C.1004/2 O: 


B.200 Q : 
D.2004/2 O. 


— MlacH Có R, L CMẮC NỐI TIẾP. 


Bài 13 nghiên cứu các mạch điện xoay chiều sơ cấp chỉ gồm một loại phối tử (điện trở, tụ điện 
hay cuộn cảm). Trong bài này, chúng ta nghiên cứu các mạch điện xoay chiều gồm các phần tử 
khác loại mắc nối tiếp với nhau. 


cm“. .m.—————- —————x—=— 


¡ - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN 


1. Định luật về điện áp tức thời 


Tại một thời điểm xác định, dòng điện trong mạch xoay 
chiều chạy theo một chiều nào đó, nghĩa là tại thời điểm ấy 
dòng điện là dòng một chiều. Vì vậy ta có thể áp dụng các định 
luật về dòng điện một chiều cho các giá trị tức thời của dòng 
điện xoay chiêu. Cụ thể là rong mạch xoay chiêu gồm nhiều 
đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đâu của 
mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của 
từng đoạn mạch ấy. 


P .= si Hãy nhắc lại 
ra : định luật về hiệu 
điện thế trong mạch 

điện một chiều gồm 

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen nhiều điện trở mắc 


: : ` ủ... sân: .. sẻ cứ nối tiếp. 
Theo các quy tắc nêu ở trên, khi giải các mạch điện xoay TIÊN 


chiều, ta phải cộng (đại số) các điện áp tức thời. Chúng đều là 
những đại lượng xoay chiều hình sin cùng tần số. Theo phương 
pháp giản đồ Fre-nen đã trình bày ở bài 5, ta có thể biểu diễn các 
đại lượng 0, ¡ đối với từng đoạn mạch ở bài 13 như Bảng 14.1. 
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Bảng 14.1 


—¬ : TT EE VN .- TT F h 
Các vectơ quay U và I Định luật Ôm 
 —— bš ~ 
u, Í cùng pha TL, , 


” | 
u trễ ~ so với i : Ũ, — Úc = £cÏ 
"ở : ® Ức 


. _ isớm-Š so với u 


£ | 
TEEN TLRRERENEEEEERBREEREeểvểrerểrrxxr 
“mm... 
(thuần) - T Đp, | - — U=Zu 
l 


u sớm so với i ._ 
¡ trễ 5 So Với U 


Phép cộng đại số các đại lượng xoay chiều hình sin (cùng tân 
số) được thay thế bằng phép tổng hợp các vectØ quay tương ứng. 
Các thông tin về tổng đại số phải tính (giá trị hiệu dụng, độ 
lệch pha) được hoàn toàn xác định bảng các tính toán trên giản 
đồ Fre-nen tương ứng. 
fSHäygiảithchvp VẨZ 
trí tương hỗ của các 
vectơ quay Ủ và ï l : : 
trong Bảng 14.1. lÍ - MẠCH CO #, L, C MẮC NÓI TIẾP 
1. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. 
Tổng trở 
Ta hãy tìm hệ thức giữa và / của một mạch gồm 
F t “ một điện trở #, một cuộn cảm thuần L và một tụ điện 
A- _. = C mắc nối tiếp (H.14.1). Cho biết điện áp tức thời 
——-WWW—| giữa hai đầu đoạn mạch : 
w = U^|2cosoi. 


Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch : 


Hình 14.1 


H = Hạ THỊ † He 


Nếu biểu diễn các điện áp tức thời bằng các vectơ quay thì hệ 
thức đại số ở trên sẽ chuyển thành hệ thức vectơ : 


/ó 


trong đó: Up = KI; Uy =Z4I;: Úc = ZdÏ 
và of yÖaL-4 7U x.L-F 
Tà nhận thấy hai vectơ Hộ, và Úc cùng phương 


(cùng vuông góc với vectơ ï ) và ngược chiều nhau, 
vậy ta tổng hợp hai vectơ đó trước : 


Ta có : Ứ¡ -=ÌZ4 — Zd|1 


Cả sử Úc > U¡ hay Ze > Z¡, ta có giản đồ 
Fre-nen vẽ ở Hình: l4. 2. Theo giản đồ này, ta có : 


lr +(Z2 = c-ƑŸ 


nghĩa là : 


(14.1) 


với Z =\j|R° + (Z¡ - Zc)” (14.2) 


gọi là tổng írở của mạch. 

Nếu U¡ >Ùc hay Z¡ >Zc, thì ta có giản đồ 
Fre-nen vẽ ở Hình 14.3 và các công thức (14.1), 
(14.2) vân đúng. 

Công thức (14.1) diễn tả định luật Ôm trong 
mạch có Ẩ, L, C mắc nối tiếp. 


Cường độ hiện dụng trong một mạch điện xoay 
chiêu có ÑR, L, C mắc nói tiếp có giá trị bằng 
thương sỏ cua điện áp hiệu dụng của mạch và 
tông trở của mạch : 


I=S 14.3 
cứ SE” (14.3) 


Úc Hình 14.2 


——*+_ 


U ï 


Hình 14. 3 


FÉ Chứng minh các hệ thức 
(14.1), (14.2) cho trường hợp U, > U,. 
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2. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện 


Góc lệch pha œ giữa điện áp và cường độ dòng điện được vẽ 
trên các Hình 14.2 và 14.3. Căn cứ vào các hình vẽ này, ta có 
ngay kết quả : ă 


U 
MalÐ|= TH 


Nếu chú ý đến dấu của ø hoặc tanø, ta có thể viết : 


Ủy —UÙc _ Z.— Z4 
lung Ä Xổ CO ki \C 


Dạ R (14.4) 


trong đó, ø là độ lệch pha của w đốt với ỉ. 
Nếu Z4 > Z thì ¿>0 : Điện áp sớm pha so với dòng điện ¡ một 
góc ø. Đó là trường hợp ở Hình 14.3. 
Nếu Z¡ < Z¿ thì ọ <0: Điện áp w trễ pha so với dòng điện ¡ một 
góc @. Đó là trường hợp ở Hình 14.2. 
Ghỉ chú : Nếu ta kí hiệu ø là độ lệch pha của ¡ đổi với w thì : 


Zce-Z 
tan =—=———È 


3. Công hưởng điện 


Nếu Z¡ = Zc thì tan¿ = 0, suy ra @ = 0. Dòng điện cùng pha 
với điện áp. 


Lúc đó tổng trở của mạch sẽ là Z = ®. Cường độ dòng điện 
hiệu dụng trong mạch sẽ có giá trị lớn nhất và băng : 


U | 
s ho Có) 


Đó là hiện tượng cộng hưởng điện. 
Điều kiện để có cộng hưởng điện là : 


2 =“c NUNG: hay 


@?LC = 1 (14.5) 


- ` _ | 
. Tổng trở của mạch R L C nối tiếp : Z =. RẺ +(Z, ¬ Zc) 


Định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp f”1 = z 


_. Công thức tính góc lệch pha ø giữa điện áp và dòng điện : tang = he 
Nếu Z, > Z,„ : Điện áp u sớm pha so với dòng điện ¡. 
_ Nếu Z, < Z,„ : Điện áp ưu trễ pha so với dòng điện ¡. 
„ Cộng hưởng điện xảy ra khi Z, = Z„ hay œ2LC = 1. 
Khi đó ï sẽ lớn nhất : le 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
KỆ 
1. Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. 
2. Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ? 
Ầ B 
1. Mạch có R a)  u sớm pha so với ¡ 
2. Mạch có R,C mắc nối tiếp b)  usớm pha : so với i 
3.. Mạch có R, L mắc nối tiếp c)  u trễ pha so với i 
4... Mạch có R,L,C mắc nối tiếp (Z, > Z,) d) utrễ pha so với i 
5... Mạch có R,L, C mắc nối tiếp (Z4 < Z,) e) cùng pha so với ¡ 
6... Mạch có R, L,C mắc nối tiếp (Z¡ = ZQ) ƒ_ cộng hưởng 


3. Trong mạch điện xoay chiều nổi tiếp, cộng 5. Mạch điện xoay chiều gốm có R = 30 @ nối tiếp 


lui: 7415154561 ra van a là øi? : E3 
hưởng là gì ? Đặc trưng của cộng hướng là gì : với cuộn cảm thuần : L = "'ÝH, Cho điện áp tức 


T 

| thời giữa hai đầu mạch u =120+/2cos100zt(V) 

y Viết biểu thức của ¡. 
4.. Mạch điện xoay chiều gồm cóR=20(2nổitẾp 6, Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 € 
với tụ điện C=. L F. Tìm biểu thức của nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp 
2000z hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100 V, giữa 
cường độ dòng điện tức thời ¡ biết hai đầu tụ điện bằng 80 V, tính Z„ và cường độ 

u= 602cos100zt (). hiệu dụng Ï. 


/ọ 


7. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40 (2 


ghép nối tiếp với cuộn cảm thuần (. Cho biết 


điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cos100zr(V) 
và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 
U, =A0V. 


a) Xác định á,. 
b) Viết biểu thức của í. 
.-- Mạch điện xoay chiều gồm có : 


ì 0,2 
F;/==H 
5000 ' 1 


Biết điện áp tức thời hai đầu mạch 
u =120-/2cos1001t (V). 


Viết biểu thức của ¡. 


R=30O0,C= 


._ Mạch điện xoay chiều gồm có : 


Ï ph 


R=40O,C=————F,L=-*H, 
4 000z 


T 
Biết điện áp tức thời hai đầu mạch 
u =12042cos100zt (V). 

a) Viết biểu thức của ¡. 


b) Tính U, „ (H.14.4). 


^2 TT. | ng E 


H¡nh 14.4 


- s 


10. Cho mạch điện xoay chiều gồm R = 20 ©, 


0,2 


T 


Ỉ : 
P H và C=———F. Biết điện áp tức thời 
2000z du 
hai đầu mạch u=80cosøt (M), tính œ để 
trong mạch cỏ cộng hưởng. Khi đỏ viết biểu 
thức của ¿. 


. Chọn câu đúng. 


Đoạn mạch có Ñ, L, C mắc nổi tiếp có R = 40 © ; 


= = 20); (0 = 60 ©, Đặt vào hai đầu mạch 
() 


điện áp u=240/2cosI00xt (V). Cường độ 
dòng điện tức thời trong mạch là : 
A. i=32cos100Zf (A) 


B.i= 6cos(100zf + `) (A) 


C. ¡= 3V2cos(100zf SP: (A) 


D. ¡=6cos(100x†- P) (A) 


12. Chọn câu đúng, 


Đoạn mạch có R, L, C mắc nổi tiếp có R = 40 O ; 
= =30O ;øL=30O. Đặt vào hai đầu mạch 
@) 


điện áp u = 120./2cos100zt (V). Biểu thức của 
dòng điện tức thời trong mạch là : 

À. ¡= 3cos(100Zf — ~) (A) 

B. /= 3/2 (A) 

C. j=3cos100xf (A) 


D. /=32cos100z£ (A) 


ÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA 
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 


HỆ số côNG SUẤT - 


Trong mạch điện xoay chiều, điện áp tức thời, cường độ tức thời,... luôn biến thiên theo 
thời gian t. Vậy tính toán công suất tiêu thụ trong mạch theo cách nào ? 


I- CÔNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 
1. Biểu thức của công suất 


Ta hãy xét một mạch điện xoay chiều hình sin ST Nhắc lại các công thức tính 
(H.15.1): công suất điện tiêu thụ trong một 

NV DNiAI mạch điện không đổi. 

Điện áp tức thời hai đầu mạch : 


„u =UA|2cosøf 
Cường độ dòng điện tức thời trong mạch : 
[= I2 cos(@tf+@) 
rái 


Tại một thời điểm , dòng điện trong mạch chạy 
theo một chiều nào đó. Áp dụng công thức tính 
công suất của dòng điện — công suất tiêu thụ trong 
mạch tại thời điểm đó - ta được : 


D =L 


Đại lượng p này được gọi là công suất tức thời 
của mạch điện xoay chiều : 


Hình 15.1 


D = HỈ = 2Ùlcos@fcos(@f +(@) 
= UI[ cosọ + coS(2ø/ +) 


Tà hãy tính giá trị trung bình (trung bình cộng) 
của công suất điện tiêu thụ trong một chu kì 7. 


22=P = UI | cosợ + cos(2øf+ Ø) | 
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Vì cosø không đổi nên cosø = cosø : còn cos(2ø/ +ø) là một 


: ì c Mẹ T1 ƒ Xi 
hàm tuần hoàn của với chu kì £—= —:› |T = =a . Trong 
2 3 (0 
từng khoảng thời gian Ị hoặc 7, hàm cos(2ø/+@) luôn có 
những giá trị bằng nhau về trị tuyệt đối, nhưng trái đấu tại các 


¬. Ề. 
thời điểm í, ? + h1 


_- 6 #Ú 2øT Ì _ 
COS| 2Ø 2b c| shếP = E0 2f + —T— +Ó@ 


= COS(2Ø@( + 7 + @) = —cos(2øíf +0 ) 


Vậy giá trị trung bình của cos(2ø + @) trong khoảng thời gian 
T bằng không. 


Kết quả, giá trị trung bình của công suất điện tiêu thụ trong 
một chu kì sẽ là : 
2= UIcoso (15.1) 
Nếu thời gian dùng điện / rất lớn so với 7 (>> 7) thì .2cũng 
là công suất điện tiêu thụ trung bình của mạch điện trong thời 
gian đó (nếu và 7 không thay đổi). 


2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện 
Điện năng tiêu thụ của mạch điện trong thời gian / sẽ là : 


W= Ø!? (15.2) 


lÍ - HỆ SỐ CÔNG SUẤT 
1. Biểu thức của hệ số công suất 
Trong công thức (15.l), thừa số cosọ được gọi là hệ số công 


suất. Vì góc có giá trị tuyệt đối không vượt quá 90°, nên 
Ú< cosø <]. 
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Bảng 15.1. Vài ví dụ về cosœ: 


— ¬—————¬ 
| x ' 


đã GiỆ 5E ái qui) 4ãjk 1á dể: câu 
——.z—— |. 19 - 4| 
ii 0 
C | 
- H 
: | 
'=——|L— k1 | 
| B C H+ = 
———TWWWf— Ì ? 
_— - _ = | 
| H L 


2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong 
quá trình cung cấp và sử dụng điện năng 


Một nhà máy công nghiệp cần được cung cấp 
điện năng để chạy các động cơ, máy móc sản xuất. 
Khi vận hành ổn định, công suất trung bình được 
giữ không thay đổi. Trong các động cơ điện của nhà 
máy bao giờ cũng có các cuộn dây, do đó cường độ 
¡ nói chung lệch pha so với điện áp . Công suất tiêu 
thụ trung bình của các thiết bị điện trong nhà máy 
cho bởi : 

2= Ulcosø , với cosø > 0Ö 

> 


Cường độ dòng điện hiệu dụng : ƒ = 


L/cosœ 


được dẫn đến từ nhà máy phát điện, qua các đường 
dây tải điện. Nếu r là điện trở của đường dây tải 
điện, với.”?xác định thì công suất hao phí trên 
đường dây tải điện là : 
2 _j L 
ĐNp =7 =1 


— : 
Uˆ COS“@ 


Nếu hệ số công suất cosợ nhỏ thì công suất hao 
phí trên dây 2} sẽ lớn ; kết quả đó ảnh hưởng đến 
sản xuất kinh doanh của công ti điện lực. Vì vậy, 


F& Hãy điển đầy đủ thông tin 
vào ô còn trống trong Bảng 15.1. 


Trong công thức .”? = L/Jcoso, 
đại lượng .?1, = Uï được gọi là công 
suất biểu kiến. Để phàn biệt, công 
suất .” được tính ra đơn vị oát (W), 
còn công suất biều kiến được tính ra 
đơn vị vôn - ampe (VÀ). 


Về mặt ý nghĩa, công suất 
-?„= UI nêu lên khả năng cung cấp 
điện năng cho mạch (tuỳ thuộc vào 
các thiết bị truyền tải và cung cấp), 
công suất .”? = UÍcos@ gọi là công 
suất tác dụng — công suất thực sự 
tiêu thụ trong mạch. 
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Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều bất kì : 


| Trường hợp mạch RLC nối tiếp : COS@ = R 
z 


các cơ sở tiêu thụ điện năng phải bố trí các mạch 
điện sao cho hệ số công suất cosø@ lớn (nghia là 
@ nhỏ). Do đó, người ta thường quy định hệ số cosø 
trong các cơ sở sử dụng điện năng phải lớn hơn một 
giá trị tối thiểu nào đó. 


3. Tính hệ số công suất của mạch điện RLC 
nối tiếp 

Giả sử điện áp hai đầu mạch điện là : 
w = UA|2 cosoi, cường độ dòng điện tức thời trong 


-_ mạch cho bởi : 


R— I2 COS(@f + @}) 


Từ các giản đồ Hình 14.2 hay 14.3. dê dàng suy 
tủ 


c0SỢ = _ hay co0s@ = 


Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch 
điện xoay chiều bất kì được tính bởi : 


- U R (UY s„s 
_ UIcosọ = U 77 ñ| 2] Ri 


Vậy, công suất tiêu thụ trong mạch điện có #, L, C 
mắc nối tiếp bằng công suất toả nhiệt trên #. 


= — | 


2? =Ulcosp 


trong đó, ø là độ lệch pha giữa ¡ và u. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


đội 


1. Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện 


xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào ? 


Trong các bài toán sau đây, cuộn dây được giả 
thiết là thuần cảm. 


2. Hãy chọn câu đúng. 


Hệ số công suất của một mạch điện R L C nổi 
tiếp bằng : 


À. R7 : kh, TU hé€ 
h ! mã. “ra. .. 


3.  Hảy chọn câu đúng. 


Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều 
gồm R, L, C mắc nổi tiếp với Z, = Zu : 

A. bằng 0; B. bảng 1; 

ác 

2B 


C. phụ thuộc R; D. phụ thuộc 


4. Hãy chọn câu đúng. 


Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 109; =8; 
ZV =6 © với tần số f. Giá trị của tần số để 
hệ số công suất bằng 1 : 

A. là một số < f; B. là một số > f; 


C. là một số = f; D. không tồn tại. 


=IƑF” 


5. Cho mạch điện trên Hình 15.2, trong đó L là 


một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch 
Upo = 60^/2 cos100zrt W), các điện áp hiệu dụng 
Upw = Uy = 60 V. Hệ số công suất của mạch là 
bao nhiêu ? 


k3, Re 
2 3 
c.Ý2, , 2. 
2 2 
R L C 
—L——-fWW--—] 
Ẻ VN: 


Hình !5.2 


. Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có : R= 30 ; 


50 d`2g9316 280 - + 
ke Ai mH;C= — Hf cung cấp bởi điện áp 


hiệu dụng 100 V, f= 1 kHz. Hãy xác định công 
suất tiêu thụ và hệ số công suất. 
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ì, 


=~—- -——=— +—t +T=~- “—>~——“=-—- —_> TT Tm==_-— 


T RUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG 
Máy Biến ÁP 


7” 


Phân phối và truyền tải điện năng là một bài toán cực là quan trọng đối với mọi quốc gia. Trong 
bài toán đó, một vấn đề được đặt ra là giảm tối đa hao phí điện năng trên đường dây truyền tải. 


Hình T16. ï 


VS Tại sao muốn giảm r, lại phải 
tăng tiết diện dây và tăng khối 
lượng đồng ? 


Só 


¡ - BÀI TOÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Đi XA 


Điện năng phát ra từ nhà máy phát điện, được 
truyền đến nơi tiêu thụ trên một đường dây có điện 
trở tổng cộng là r. Điện áp hiệu dụng ở hai cực của 
máy phát là U (xác định từ nhà r4 Người ta đã 
chứng minh rằng công suất phát :.. từ nhà máy 
được tính bởi công thức : 


“Phát = phát! 
trong đó, / là cường độ dòng điện hiệu dụng trên 
đường dây. 
Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây 


được tính theo định luật lun : 
322 
xmn _ r2 "phá  ¬a2 Ƒ 
Vấp CHỦ CƯ “HỆ T2 — (16.1) 
phát D Qhát 


Trong (16.1), “Phát hoàn toàn xác định : muốn 
tìm cách giảm “ủp ta phải giảm r hoặc tăng D nhát 
Biện pháp giảm r có những hạn chế (chăng hạn 
muốn giảm z phải thay dây đồng bảng dây bạc, 
hoặc dây siêu dẫn,... quá tốn kém ; nếu không thì 
phải tăng tiết diện dây đồng, nghĩa là tăng khối 
lượng dây đồng và tăng số lượng cột điện vì dây 
nặng hơn trước...). Trái lại, biện pháp tăng U t„, có 
hiệu quả rõ rệt ; chẳng hạn tăng U/ phát I0 lần thì “fâp 
giảm 100 lân. 


Kết luận : Trong quá trình truyền tải điện năng từ 
nhà máy điện đi xa, lúc “đưa” điện năng lên đường 
dây truyền tải, phải tìm cách tăng điện áp. Khi tới 
nơi tiêu thụ, để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng 
điện, phải giảm điện áp. Nói cách khác, trong quá 
trình truyền tải điện năng, phải sử dụng những ?h/ế! 
bị biến đổi điện áp. 


II - MÁY BIẾN ÁP 


Máy biên áp là những thiêt bị có khả năng biến 
đổi điện áp (xoay chiều). 


1. Cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp 


Bộ phận chính của máy biến áp là một khung 
bằng sắt non có pha silic gọi là /ối biến áp (thường 
là hình chữ nhật) cùng với hai cuộn dây dân D, và 
D. có điện trở nhỏ và độ tự cảm lớn quấn trên hai 
cạnh đối diện của khung (H.16.2, 16.3). Cuộn thứ 
nhất 2, có ý, vòng được nối vào nguồn phát điện, 
gọi là cưộn sơ cấp. Cuộn thứ hai D; có N› vòng 
được nối ra các cơ sở tiêu thụ điện năng gọi là 
cuộn thứ cấp. 


Nguồn phát điện tạo nên một điện áp xoay chiều 
tần số ƒ ở hai đầu cuộn sơ cấp. Dòng xoay chiều 
trong cuộn sơ cấp gây ra biến thiên từ thông trong 
hai cuộn. Để thấy rõ điều này ta nhận xét rằng, do 
cấu tạo của máy biến áp, hầu như mọi đường sức từ 
do dòng điện ở cuộn sơ cấp gây ra đều đi qua cuộn 
thứ cấp : nói cách khác từ thông qua mỗi vòng dây 
của cuộn sơ cấp và của cuộn thứ cấp là như nhau. 
Gọi từ thông này là ® = ®,coSØ/. 


Từ thông qua cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp : 
®;¡ = N¡®,coS@f 
®; = N;®ạcosø/ 


Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động cảm 
Ứng 6; - 
_ d®;, 


6a, E PT = N;œ®,(sinøœí 


ể ———ớ 
—— 


ÌlÌlllllI 


Hình 16.2 


_ấ 


Hình T16. 3 
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SZ Tại sao các điện 
áp ở hai cuộn sơ cấp 
và thứ cấp có cùng 
tần số ? 


Ff Hãy giải thích 
sơ đồ thí nghiệm 
Hình 16.4. 


Như vậy, khi làm việc trong cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện 
xoay chiều cùng tần số với dòng điện ở cuộn sơ cấp. 


tư 

2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp 
Một máy biến áp có thể làm việc ở hai chế độ : 

— Cuộn thứ cấp hở mạch (chế độ không tải). 


— Cuộn thứ cấp nối với cơ sở tiêu thụ (chế độ có tải). 


Ta có thể khảo sát bằng thực nghiệm những đặc tính của một 
máy biến áp(!) bằng một sơ đồ thực nghiệm như trên Hình 16.4. 
Mạch nối với cuộn sơ cấp gọi là mạch sơ cáp ; mạch nối với 
cuộn thứ cấp gọi là mạch thứ cấp. 


Hình 16.4 
a) Thí nghiệm l: Khoá K ngắt (chế độ không tải) l„ = 0. 
Thay đổi các số vòng N\, N›, đo các điện áp U¡ và U›, ta 
được các kết quả : 
„ Khảo sát đặc tính biến áp 


—. Ta 
N, N, up 30” 2À bến U 
: | U 
| ị Lo đan d7 (hơi 
L A4 l HH: HỮM 61L 22 17 8ñ) HO (i4 E4 MĨ,: 6/12) 
60 600 120 20 | 1 , ñ 
60 600 80D Ô 88 7 1 | .1 
—-. | SỐ mm | 1 ST 
60  ¡ 200 120 0 | kủ 
—_—__j Ôn ẢM Ố VD. VI 3 
600 | 1200 80 160 2 2 
| 200 | 600 60. T80 ¬- 


(1) Máy biến áp được chọn làm thí nghiệm thuộc loại gần lí tưởng, nghĩa là hiệu suất xấp xi 100%. 
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.... N : 
Ta được kết quả là hai tỉ số —^“ và `2 luôn bằng nhau : 


MN U) 
ủy vần ' 
Ũ, ˆN (16.3) 


tr sỏ các điện áp hieu dụng ở hai đâu cuôn thứ cáp và cuộn 
sơ cáp luôn luôn bảng EL số các số vòng đáy của hai cuðn đó. 


N› 
Nếu N. >]; Máy tăng áp. 


Nếu —“ <1: Máy hạ áp. 


e Khảáo sát công suất tiêu thụ ở mạch sơ cấp và mạch thứ cấp 


Khi mạch thứ cấp ngắt /; = Ö ; ở mạch sơ cấp, nếu cho ¡ thay 


đổi, ta nhận thấy 7; rất nhỏ (~ 0). Vậy khi một máy biến áp ở chế 


độ không tải, thì nó hầu như không tiêu thụ điện năng. 
b) 1hí nghiệm 2 : Khoá K đóng (chế độ có tải). 


« Thí nghiệm cho ta thấy, khi đóng K : 1; # 0 thì ƒ¡ cũng tự động 
tăng lên theo ƒ›. 


‹ Trong chế độ làm việc có tải của một máy biến áp, cường độ 
hiệu dụng /› không được vượt quá một giá trị chuẩn để cho các 
cuộn dây không quá nóng do toả nhiệt (thường nhiệt độ 
không được quá 559C), khi đó ta nói, máy biến áp làm việc 
bình thường. 


»„ Nếu tiến hành thí nghiệm như trên sơ đồ Hình 16.4 với máy 
biến áp lí tưởng(l), thì ta thu được kết quả : 


ĐT SN, . 63 
Kết luận : Đối với máy biến áp lí tưởng : 
— Tỉ số các điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp bằng 
N; 
tÍ SỐ N 
— Tỉ số các cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp và mạch sơ cấp 


: ¬—......... 
bảng nghịch đảo của tỉ số N." 
LÝ 


(1) Máy biến áp lí tưởng là máy hầu như không có hao tổn điện năng trong máy. 
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Hình 16.6 


f#f cái thích sơ đồ truyền tải 
điện năng trên Hình 16.5. 


F# Giải thích máy hàn điện theo 
nguyên tắc biến áp trên Hình 16.6. 


Ghi chú : Các hệ thức (16.3) chỉ là gần đúng với sai 
số đưới 10% trong điều kiện giảm tối đa điện năng 
hao tổn trong biến áp. 


lII - ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN ÁP 


1. Truyền tải điện năng 


Trên Hình 16.5 có vẽ một sơ đồ truyền tải điện 
năng, trong đó có cả tăng áp và hạ áp. 


Hình 16.5 


| 220 V 
2. Nấu chảy kim loại, hàn điện 


Chú ý : Máy hàn điện nấu chảy kim loại hoạt 
động theo nguyên tắc biến áp, trong đó cuộn sơ 
cấp gồm nhiều vòng đây tiết diện nhỏ, cuộn thứ 
cấp gồm ít vòng dây tiết diện lớn. 


fŒ 


- Trường hợp biến áp lí tưởng (hiệu suất gần 100%), công suất ở hai cuộn dây 


¡ bằng nhau U,Ï; = U,1, 


. Suy ra : 


`3... 
Ú) 


`1®ở 


CÂU HỎI VÀ BÀI TÂP 


. Máy biến áp là gì ? Nêu cấu tạo và nguyên tắc 


làm việc của máy biến áp. 


.. Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có 


N 
tỉ số T^ bằng 3, khi (U,, /J) = (360 V, 6 A), 
] 


thì (U., /;) bảng bao nhiêu ? _ 
B.(120V,2A); 
D. (120 V, 18 A). 


A. (1 080 V,18 A); 
C.(1080V,2A) ; 


._ Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp góm 2 000 


vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng ; điện áp và 
cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V, 
0,8 A, Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là 
bao nhiêu ? 

A,6V,%6W. 85.240V,96W. 


C.6V,4,8W, D.120V,4,8W. 


.. Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần 


lượt có 10 000 vòng và 200 vòng. 

a) Muôn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp ? 
Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 
220 V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp 
bằng bao nhiêu ? 


b) Cuộn nào cỏ tiết diện dây lớn hơn ? 


5, Máy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 


30 A dưới một điện áp hiệu dụng 220 V. Điện 
áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5 kV, 

a) Tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và ở 
cửa ra của biến áp. 


b) Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp. 


- Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công 


suất 4 kW dưới một điện áp hiệu dụng 110 V. 
Biến áp đó nổi với đường dây tải điện có điện 
trở tổng là 2 ©. 

a) Tính cường độ hiệu dụng trên đường dây 
tải điện. 

b) Tính độ sụt thể trên đường dây tải điện. 

c) Tỉnh điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây 
tải điện. 

d) Xác định công suất tốn hao trên đường 
dây đó. 

e) Thay biến áp trên đây bảng một biển áp có 
cùng công suất nhưng điện áp hiệu dụng ở 
cửa ra là 220 V. Tính toán lại các đại lượng 
nêu ra ở bốn câu hỏi trên. 


ọ 


Z1 TÁ MáAv pnátT ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Các máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha ; các phương pháp tạo ra dòng điện một chiều 
từ dòng điện xoay chiều, hầu như tất cả đều đã quen thuộc đối với chúng ta. 


FấT Nhắc lại nguyên tắc chung 
tạo ra dòng điện xoay chiều. 


V% Chứng minh công thức 17.1. 
Một máy phát điện quay 600 
vòng/phút có 5 đôi cực, sẽ tạo ra 
dòng điện xoay chiều với f bằng 
bao nhiêu ? 


Hình 17 ï 
Các nam châm của phản cảm. 


Hình 17.2 
Các cuộn đây của phản ứng. 
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I - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 
- Máy phát điện xoay chiều một pha được cấu tạo 

bởi hai bộ phận chính : 

C1 


1. Phần cảm tạo ra từ thông biến thiên bằng các 
nam châm quay ; đó là một vành tròn (có trục quay 
A), trên gắn các nam châm (2p cực nam châm gồm 
p cực nam và p cực bắc) mắc xen kẽ nối tiếp nhau, 
và quay tròn xung quanh trục AÀ với tốc độ 
n vòng/giây. Khi đó phần cảm gọi là rôto. 


2. Phần ứng gồm các cuộn dây giống nhau, cố định 
trên một vòng tròn. Khi đó phần ứng gọi là stato. 
Khi rôto quay, từ thông qua mỗi cuộn dây của stato 
biến thiên tuần hoàn với tần số : 

ƒ=pn T4) 
kết quả, xuất hiện trong đó một suất điện động 
xoay chiều hình sin cùng tần số £. Các cuộn dây 
được nối với nhau sao cho các suất điện động 
trong các cuộn dây luôn luôn cùng chiều, do đó 
luôn cộng lại với nhau. 


tc. 


Ở các nhà máy nhiệt điện, các rôto của máy phát 
điện có tốc độ quay lớn : I 500 đến 3 000 vòng/ph. 
Ở các nhà máy thuỷ điện, các rôto của máy phát 
điện có tốc độ quay thấp hơn, vài trăm vong/phút. 
Chú ý : Người ta cũng chế tạo các máy phát điện 
xoay chiều trong đó phần cảm cố định và phần ứng 

hì quay. Loại máy này không trình bày ở đây. 


lÍ - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 


1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 

Máy phát điện ba pha là máy tạo ra ba suất điện 
động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ 
và lệch pha nhau = 

Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm : 
- Ba cuộn dây hình trụ giống nhau gắn cố định trên một 
vành tròn tại ba vị trí đối xứng (ba trục của ba cuộn dây 
đồng quy tại tâm 2 của đường tròn và lệch nhau 12). 
= Một nam châm Š có thể quay quanh trục Ó với tốc 
độ góc co không đổi (H.17.3a). Khi nam châm quay, 
từ thông qua môi cuộn dây là ba hàm số sin của 
thời gian, cùng tần số góc œ2, cùng biên độ và pha lệch 
nhau CƯ Kết quả là, theo định luật Fa-ra-đây, trong 
ba cuộn dây xuất hiện ba suất điện động xoay chiều 
cùng tân số, cùng biên độ và lệch pha nhau = Máy 
phát điện ba pha được kí hiệu như Hình 17.3b. 


2. Cách mắc mạch ba pha 


Máy phát ba pha được nối với ba mạch tiêu thụ 
điện năng (mạch tiêu thụ điện năng thường được gọi 
là rđï). Các tải được giả thiết là giống nhau : cùng 
điện trở, dung kháng, cảm kháng. Ta nói rằng các 
tải đổi vứng. 

Trong mạch ba pha, các tải được mắc với nhau 
theo hai cách : 

a) Mắc hình sao (H.17.4) ; 
b) Mắc hình tam giác (H.17.5). 

Trên Hình 17.4 và 17.5 : các điện áp „ro, Hạo, 
+; được gọi là điện áp pha ; các điện áp ,ịa, Hạa, 
+i được gọi là điện áp dây. 

Dê dàng chứng minh hệ thức sau giữa các điện áp 
hiệu dụng : 


Š Uyy= 3U, (17.2) 


Hình 17.3 
¬ 
© ƒ 
¡ _ Dây trung hoả 
| Lạ 2 ^ 


Hình 17.4 


Hình 17.5 


FS Hãy chứng minh công thức 
(17.2). 
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3. Dòng ba pha 

Dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều ba pha 
phát ra là dòng ba pha. Đó là hệ ba dòng điện xoay chiều hình 
sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau = từng đôi mội. 
Nếu các tải là đối xứng thì ba dòng điện này sẽ có cùng biên độ. 
4. Những ưu việt của đòng ba pha 

Ngày nay đòng ba pha được sử dụng rộng rãi vì nó có nhiều 
ưu VIỆI. 
a) Truyền tải điện năng đi xa bằng dòng ba pha tiết kiệm được 
dây dẫn so với truyền tải bằng đồng một pha. 
b) Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong 
các nhà máy, xí nghiệp. 


__ Máy phát điện xoay chiều : 
é - Một pha : Khi quay, nam châm [lúc này là rôto) tạo ra từ trường quay, sinh ra suất điện | 
44. động xoay chiều trong các cuộn dây cổ định (stato). | 


b. * - Ba pha : Khi quay, nam châm (lúc này là rõto) tạo ra từ trường quay, sinh ra hệ ba suất 
8Ø. điện động trong ba cuộn dây giống nhau đặt cố định (stato) trên một vòng tròn, tạo 
8A với nhau những góc 1209. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


'. 


1. Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa 4. Trong trường hợp ba suất điện động của 


trên nguyên tắc nào ? máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải 

2. Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha. cũng được mắc theo hình sao thì phải có bốn 
` | | đường dây nối từ nguồn đến tải. Hãy xét 

wg trường hợp ba tải đối xứng và chứng minh 


rằng trong số bốn đường dây nối ấy có một 
đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn 
bằng 0 (đường dây trung hoài. 


3. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ 
trường quay có vectơ B quay 300 vòng/phút 
tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 
10 cực bắc) quay với tốc độ bao nhiêu ? 

A. 10 vòng/giây ; B. 20 vòng/giây ; 
C. 5 vòng/giây ; D. 100 vòng/giây. 
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Ũ BA PHA 
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TĐộNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 


———= ==—zš>z~m== -——=- 


Trong bài này, chúng ta nghiên cứu về một loại động cơ điện xoay chiều thông dụng. 


I- NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ 
KHÔNG ĐỒNG BỘ 


Giả sử có một nam châm chữ quay đều xung 
quanh một trục thắng đứng A (H.18.I). Các vectơ 
cảm ứng từ Ö của nam châm nằm trong khoảng 
giữa hai cực W, ŠS cùng quay đều xung quanh trục A. 
B luôn luôn vuông góc với A. Từ trường của nam 
châm lúc này là một từ trường quay. Trong từ trường 
quay đó đặt một khung dây dân cứng MNPO. 
Khung này cũng có thể quay tự do xung quanh trục 
A. Lúc đầu khung ở vị trí sao cho Ö L mặt phẳng 
MNPO. Ta chọn vectơ pháp tuyến dương Ø0 của 
MNPOQ cùng hướng với 8 tại vị trí đó (¡ = 0), nghĩa 
là góc œ = (, B) = 0, từ thông qua khung 
® = BS = ®ạ(> 0). 


Khi B quay, góc œ = (%, B) # 0, từ thông qua 
khung qœ = Ö8Scosơ < ®ạ, giảm đi, trong khung 
xuất hiện dòng điện cảm ứng ¡ và khung dây dân có 
đòng điện ¡ lại nằm trong từ trường, nên từ trường sẽ 
tác dụng lên khung một ngấẫu lực làm cho khung quay. 
Theo định luật Len-xơ, chiều của dòng điện cảm 
ứng ¡ phải có tác dụng làm khung quay theo chiều 
từ trường, chống lại sự biến thiên của từ thông. 


Trục quay của 
khung MWNP@ 


A Hình 1E. 1 
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ST Hãy vận dụng các quy tắc xác 
định chiều của dòng điện cảm ứng 
và chiều của lực từ đã học ở lớp 11 
để xác định chiều quay của khung 
MNPCQ trong Hình 18.1. 


| `` NGÔ NV N P, 


Hình 18.3 


9ó 


Khung sẽ quay nhanh dần, “đuổi theo” từ trường. Tuy 
nhiên, khi tốc độ góc của khung tăng lên thì tốc độ biến 
thiên từ thông qua khung sẽ giảm đi ; do đó, cường độ 
của dòng điện cảm ứng ¡ đồng thời momen ngẫu lực từ 
cũng sẽ giảm đi. Cho đến khi momen ngâu lực từ vừa 
đủ cân bằng với momen ngẫu lực cản của các lực cản 
và ma sát thì khung sẽ quay đều. Tốc độ góc của khung 
nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay. 


Kết luận : Khung dáy dân đặt trong từ trường quay 
sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ góc nhỏ hơn. 


Động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là 
động cơ không đồng bộ. 


lÍ - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 


Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên 
nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ. 
Cấu tạo của máy gồm hai bộ phận chính là rôto 
và sfato. 
1: Rôto là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng 
của từ trường quay. 


Để tăng thêm hiệu quả, người ta ghép nhiều 
khung đây dân giống nhau có trục quay chung tạo 
thành một cái lồng hình trụ, mặt bên tạo bởi nhiều 
thanh kim loại song song. Vì vậy bộ phận này gọi 
là rôro lồng sóc (H.18.2). 


2. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay, gồm ba 
cuộn đây giống hệt nhau I, 2, 3 đặt tại ba vị trí nằm 
trên một vòng tròn sao cho các trục của ba cuộn dây 
ấy đồng quy tại tâm Ó của vòng tròn đó và hợp với 
nhau những góc [20° (H.18.3). 

Khi cho dòng ba pha đi vào ba cuộn dây ấy thì từ 
trường tổng hợp do ba cuộn dây tạo ra ở Ó là từ trường 
quay. Rôto lồng sóc nằm trong từ trường quay sẽ bị 
quay theo với tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. 


Chuyển động quay của rôto được sử dụng để làm 
quay các máy khác. 


_ Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha : 


Tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy Vào ba cuộn dây giống 
nhau, đặt lệch nhau 1202. 


: Đặt trong từ trường quay một rôto lồng sóc có thể quay xung quanh trục trùng với trục | 
quay của từ trường. 


_ Rôto lồng sóc quay do tác dụng của từ trường quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ 
trường. 


CAU HOI 
1. Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ 2. Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động 
không đồng bộ. cơ không đồng bộ ba pha. 
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Thực hành : HẢO SÁT 
y¿_ ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 
__ CÓ ï L,CMẮC NỔI TIẾP 


I - MỤC ĐỊCH 
1. Tập dùng đồng hồ hiện số đa năng để đo điện áp 
xoay chiều. 


2. Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để xác 
định L,„ r, C, Z và cosø của đoạn mạch điện xoay 
chiều có ®, L, C mắc nối tiếp. 


lÍ - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 


Một đông hồ đo điện đa năng hiện số ; một 
nguồn điện xoay chiều 6 V + 12 V ; một điện trở 
R= 270 ©) (hay 220 ©) ; một tụ điện có C = 4 HF 
(hay 2 HF) ; một cuộn dây có l 000 + 2 000 vòng ; 
bốn sợi dây dân ; một thước 200 mm ; một compa ; 
một thước đo góc. 


lII - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Mắc đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R (đã biết 
trị số), cuộn đây (không chứa lõi sắt, có độ tự cảm L, 
điện trở thuần r) và tụ điện (có điện dung C) vào hai 
cực nguồn điện có điện áp theo sơ đồ Hình 19.1. 


— Chọn xoay chiều cỡ I2 V, chọn vôn kế có 


Hình 19 1 thang đo điện áp xoay chiều thích hợp để đo với sai 
SỐ nhỏ nhất các trị số sau : 
DN = --... 4... tua)  NG E xáa 4P seaa Quán.) 
Up = ----- # ----(....)¡ po =..... +... C...) 
Do SE suy SE ST ng, 
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2. Dùng thước và compa vẽ các vectơ quay theo 
cùng tỉ xích I V ứng với 10 mm ;: 
Vectơ MN biểu diễn Hay có độ lớn Uy = ÍẨ 
ứng với độ dài MÀ. - 
Vectơ NP biểu diễn wyp có độ lớn Ủp = Z4, 
ứng với độ dài MP. 
Vectơ MP biểu diễn w„p có độ lớn Up = ÍZpqz 
ứng với độ dài MP. 
Vectơ PO biểu diễn 
ứng với độ dài PỚØ. 
Vectơ /M⁄/Q biểu diễn HQ có độ lớn Dwo = lZ 
ứng với độ dài MO. 


LÍ 
'Ố Ề b.„ LU _ ` —. 
pọ CÓ độ lớn PO“ © 


Với P là giao điểm của hai cung tròn bán kính 
MP và NP : O là giao điểm của hai cung tròn bán 
kính MQ và PO ta vẽ được giản đồ Fre-nen như 
Hình 19.2. 

3. Vectơ PƠ cắt MN kéo dài tại điểm H. Đoạn NH 
biểu diễn wH =Ï 
Với kết quả đúng thì có P@ vuông góc với MH do ÀN 
vuông pha với ¡. Dùng thước đo góc để kiểm tra. 

4. Đo các độ dài MN, MP, NH, PH PO và MO 

chính xác đến l mm. 


Hình 19.2 


Từ đó tính ra các trị số L, C, r, Z và cos0. 
U, _lokL  (œL  PH 


——- =  =—.— nem bu guớ ..... 
Uy IR R MN ` Xu 
Ủa JR ~ __ MỊN 
ta BÊ ĐI En C = (.....) 

(0C 
Uy NH  .— Ụ 
Uy IR R  MN ˆ 

-.-' 
COSỢ = 'Ý MP xa øn ) 

: _ + 

COSØO = nên = c0SĐ gEÑ 24c} 


oọ 


BÁO CÁO THỰC HÀNH 


KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 
CÓ , L CMẮC NỔI TIẾP 


F .sxă 


sìn 0. "ốc t1 AN"? ca tung TY lo TT 
NÑgầy lâm thức hãnh:+......................c-coooScssx 020502 301510001020E050x2xExEtstvrrreerecccectcd 


I- TÓM TẮT LÍTHUYẾT _ 
+ Vẽ sơ đồ đoạn mạch có điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. 


+ Nêu tóm tắt cách dùng vôn kế xoay chiều và phép vẽ các vectơ quay để xác định 
trị số của L„ r, C, Z và cosø của cả đoạn mạch. 


lI- KẾT QUÁ THỰC HÀNH 
Xác định r, L của cuộn dây không có lõi sắt và điện dung C của tụ điện 


1, Mắc đoạn mạch có , L và C nối tiếp vào hai cực nguồn điện xoay chiều cỡ Ù = 12 V 
theo sơ đồ ở Hình 19.1. 


2. Chọn vôn kế xoay chiều có phạm vi đo ..... để đo U Mọo=Ữ;U 
Ghi các kết quả đo kèm sai số đo vào . 19.1. 


tì ỦNp › DMp › Ùpg; 


Bảng 19.1 
Uuo = U(W) | UụyW  Ugp(W .— UpWQ `. ` UaW)- - 
x đe .. + _— _.. 


3. Dùng compa và thước vẽ các vectơ quay MN, MP, NP, PO và MỢ' có độ dài biểu 
diễn các điện áp hiệu dụng U MN' Up UNp-‹ Upo và co đã đo được với mức chính 
xác đến Ì mm, theo cùng một tỉ xích 10 mm ứng với I V. 


4. Từ giản đồ đã vẽ, đo các độ dài : 


MN =..... +.... (mm) ; NH =..... +...... (mm) 
MIE.=...ị +..... (mm) ; MỢ =....: đô (mm) 
FH= _ (mm) ; PO =..... +..... (mm) 


5. Tính ra các trị số L, C, r, Z và cos0. 


n.P!! MN 
__ MN _ T........ 
S.”” Nhắn ai: b 2R~ƒ brtec.lBBusyl 
NH | 
=R——-=..... (..... 'kiể ir bả kể 
l MN (.....) (kiếm tra lại r băng ôm kế) 
COSO = mỏ -ÊT , 
Pu TRE ca 
| R+ — JNHHƑ 
COS@ = nên “ = coạp Tết x2) 
CÂU HOI 
) Cần thực hiện những thao tác nào (vặn núm 
" xoay tới vị trí nào, cắm các dây đo vào những 
Hình 19.3 vẽ mặt của một đồng hồ đa năng ổ nào) khi dùng máy để đo : 
hiện số có một núm xoay để chọn loại đại #1 S65 cêa 
lượng cần đo, các ổ cảm dây đo và các chữ số a) Điện trở cỡ 2 200 (¿ ¡ 
chỉ các phạm vi đo. b) Điện áp xoay chiều cỡ 12,5 V ? 


c) Cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 50 mA ? 


__ DIGITAL MULTIMETER ' Ì 
DT 9202 ON OFF 


| _ 


__ #K 20K2M 20M @ ~ 
N00, ° °—* ø 2( 


Hình 193 
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(8/88/71 ĐòNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
1. Mạch có Ẩ, L„ C nối tiếp : 
I= I1J2cosœi ; lý = U^j2cos(@f +0) 
Ùc= 
U 


l== 
z 


Z = \|Rˆ + (Z¿- Zc} 


Z2 =L@:Ze¿=—— 


cCœ 
tiữfg = — li xứ >0 
P 2< “c <0 
COSO = =7 lơ Sư, ø=0 
. = Ulcos (œ là độ lệch pha của w đối với ¡) 
2. Máy biến áp : 
Go Po... 
UC lạ N 


G2 


. Máy phát điện xoay chiều. 
4. Đông cơ không đồng bộ ba pha. 


102 


CHƯƠNG IV 
Dao động và sóng điện từ 


|: cà D5 (17.1 Axuz 


Ảnh Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội 


« Mạch dao động. Dao động điện từ. 

„_ Điện từ trường. 

« Sóng điện từ. 

« _ Những nguyên tắc của việc thông tin liên lạc vô tuyến. 


109 


^\ Ƒ MạcH DAO ĐỘNG 


———————————-zxz————-—— 


———-—————-————-++¬~——ễ- 


— — -——= =— ~ —— 


_~_ 


Các êlectron dao động trong mạch dao động của anten sẽ làm cho anten phát ra sóng điện từ. 
Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của việc liên lạc vô tuyến. 


b) 


Hình 20.1 


Hình 20.2 


Hình 20.3a 
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¡- MẠCH DAO ĐỘNG 


..^ˆ“ 
.“. AxS, 


T9 se 


 .—= 
vẽ X"ð/N Ta... 


a) Một thí nghiệm sử dụng mạch dao động 
1. Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với 
một tị điện có điện dụng C thành một mạch điện kín 
gọi là mạch dao động (H.20.1). 


Nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi như bằng không, 
thì mạch là một mạch dao động lí tưởng. 


2. Muốn cho mạch dao động hoạt động thì ta tích điện 
cho tụ điện rồi cho nó phóng điện trong mạch 
(H.20.2). Tụ điện sẽ phóng điện qua lại trong mạch 
nhiều lần, tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch. 


3. Người ta sử dụng điện áp xoay chiều được tạo ra 
giữa hai bản của tụ điện bằng cách nối hai bản này 
với mạch ngoài. Mạch ngoài ở đây là các bộ phận 
khác của các mạch vô tuyến. Ví d : Muốn xem 
dạng đồ thị biến thiên của điện áp, người ta nối hai 
bản này với lối vào của một dao động kí điện tử 
(H.20.3a). Ta sẽ thấy trên màn hình của dao động kí 
xuất hiện một hình sin (H.20.3b). 


lÍ- DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG 
MẠCH DAO ĐỘNG 


1. Sự biến thiên điện tích và cường độ dòng 
điện trong một mạch dao động lí tưởng 

Nghiên cứu về mặt lí thuyết sự biến thiên điện 
tích của một bản nhất định (bản trên của tụ điện 
trong Hình 20.2 chẳng hạn) của mạch dao động, 
người ta thu được kết quả sau : 


{ = qạ€05(0f + @)- (20.1) 


VỚI ; Œ) = ..G (20.2) 


\LC 


( là tần số góc của đao động. Đơn vị của ø là rad/s. 
q > 0 ứng với lúc bản mà ta xét tích điện dương. 


Từ phương trình về ¿, ta sẽ tìm được phương 
trình về ¡ : 


we0f+Ø+5)- quà, 


với : lạ= qạ@ (20.4) 


¡ >0 ứng với dòng điện có chiều chạy đến bản mà 
ta Xét. 


Chọn gốc thời gian (/ = 0) là lúc tụ điện bát đầu 
phóng điện. Lúc 7 = 0 thì g= éŒC =ạ và ¡ =0. 
Ta suy ra ø@ = Ö. 


Các công thức (20.1) và (20.3) thành ra : 
TT ky Tt 
q = đqạ€C0S0@£ Và ¡ = lacoS(@f + 2) 

Vậy, điện tích q của một bản tụ điện và cường 
độ dòng điện ¡ trong mạch dao động biến thiên 
điều hoà theo thời gian ; ¡ sớm pha = sØ Với q. 
ra ' 

Các kết quả trên phù hợp khá tốt với thực nghiệm. 


¬ “. 
—Ï L1 LỆ, 


Hình 20.3b 
Dạng đó thị u{(t) trên dao động ki. 


Fã Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các 
hàm số q() và i(f) ở các công thức 
(20.1) và (20.3) ứng với ø = 0 trên 
cùng một hệ trục toạ độ. 
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10ó 


2. Định nghĩa dao động điện từ tự do 


Ta dê dàng chứng mỉnh cường độ điện trường E trong tụ điện 
tỉ lệ thuận với điện tích ø của tụ điện ; cảm ứng từ Ö trong ống dây 
tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện ¡ qua ống-đây. Do đó ta có định 
nghĩa sau : 

Sự biên thiên điểu hoà theo thời gian của điện tích q của 
một bản (tu điện và cường độ dòng điện ¡ (hoặc cường đó 
điện trường E và cảm ứng từ B) trong mạch ao động được 
göI là dao đóng điện từ tự do. 


3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động 


Chu kì và tân số của dao động điện từ tự do trong mạch đao 
động gọi là chu kì và tắn số dao động riêng của mạch dao động. 


Công thức tính chu kì (hoặc tân số) dao động riêng của mạch 
dao động gọi là công thức Tôm-xơn : 


1 


T =2z4LC và ƒ= 2x„Jre (20.5) 


Nếu / vào cỡ milihenry, C vào cỡ picôfara thì tần số dao động 
riêng của mạch dao động vào cỡ mêøahéc. 


II - NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ 


Ở lớp I1, ta đã biết : Khi một tụ điện được tích điện thì điện 
trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng gọi là năng lượng 
điện trường ; khi có một dòng điện chạy qua một cuộn cảm thì 
từ trường trong cuộn cảm sẽ dự trữ một năng lượng gọi là năng 
lượng từ trường. 


Vậy, khi một mạch dao động hoạt động thì trong mạch có cả 
năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Tổng năng 
lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch goi là năng 
lượng điện từ. 


Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ 
trong mạch sẽ được bảo toàn. 


FZ ` Mạch dao động gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín. 


TẤT Mạch dao động lí tưởng có điện trở bằng không. 


| ` Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên 
1 điều hoà theo thời gian. 


4 Sự biến thiên điều hoà của cường độ điện trường và cảm tứng từ trong mạch dao động 
4 gọi là dao động điện từ tự do trong mạch. 


TT” công thức Tôm-xơn về chu kì dao động riêng của mạch : 
T= 2zVtc 


_.. Tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm 
1 của mạch dao động gọi là năng lượng điện từ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
3 


1. Mạch dao động là gì ? 7. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì 
2. Nêu định luật biến thiên của điện tích của một của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào ? 
bản tụ điện và cường độ dòng điện trong A. Tăng. 
mạch dao động. B: Giảm. 


3. Viết công thức tính chu kì và tần số dao động 
riêng của mạch dao động. 


4. Dao động điện từ tự do là gì ? 
Năng lượng điện từ là gì ? 


C. Không đổi. 

D. Không đủ cơ sở để trả lời. 
8. Tính chu kì và tấn số dao động riêng của 

một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch 
v có điện dung là 120 pF và cuộn cảm có độ 
tự cảm là 3 mH. 


6. Sự biến thiên của dòng điện ¡ trong một mạch 
dao động lệch pha như thế nào so với sự biến 
thiên của điện tích q của một bản tụ điện ? 


Â. ¡ cùng pha với q. 
B. ¡ ngược pha với q. 
C. ¡ sớm pha : so với q. 


D. ¡ trễ pha n so với q. 
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21 TIỆN TỪ TRƯỜNG 


Điện từ trường và sóng điện từ là hai khái niệm trung tâm của một thuyết vật lí lớn : 
Thuyết điện từ. Sự ra đời của thuyết điện từ được đánh dấu bằng hai công trình nổi tiếng 
của Mắc-xoen : “Về những đường sức từ của Fa-ra-đây” (1856) và “Lí thuyết động lực về điện 


từ trường” (1864). 


FEf Phát biểu định luật cảm ứng 


Hình 2I.1 


SE Nêu các đặc điểm của đường 
sức của một điện trường tĩnh điện 
và so sánh với đường sức của điện 
trường xoáy. 
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I - MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐIỆN TRƯỜNG VÀ 
TỪ TRƯỜNG 


1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy 


a) Phân tích thí nghiệm cảm ứng điện từ của 
Fa-ra-đây. 
ra 

Trong thí nghiệm vẽ trên Hình 21.1, khi từ 
thông qua vòng dây dân kín biến thiên thì trong 
vòng dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng. 
— Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ tại 
mỗi điểm trong dây có một điện trường mà vectơ 
cường độ điện trường cùng chiêu với dòng điện. 
Đường sức của điện trường này nằm dọc theo dây, 
nó là một đường cong kín. 


Điện trường có đường sức là đường cong kín gọt là 
điện trường xoáy. 


c3 


— Tại những điểm nằm ngoài vòng dây có điện 
trường nói trên hay không ? Tà chỉ việc thay đổi vị 
trí của vòng dây, hoặc làm các vòng dây kín nhỏ 
hơn hay to hơn một chút rồi lặp lại thí nghiệm thì sẽ 
có đủ cơ sở để trả lời câu hỏi này. 


— Gọi @ là vị trí tâm của vòng dây. Nếu không có 
vòng dây mà vân cho nam châm tiến lại gần Ó thì 
liệu xung quanh Ø có xuất hiện điện trường xoáy 
hay không ? Lúc đó ta không thể nói về sự biến 
thiên của từ thông được, mà chỉ có thể nói về sự 
biến thiên (mạnh lên hay yếu đi) của cảm ứng từ tại 
() theo thời gian. 

rz 

b) Kết luận 


Trả lời cho những câu hỏi trên, ta đi đến một luận 
điểm quan trọng của thuyết điện từ Mắc-xoen : 


Nếu tại mót nơi có một từ trường biến thiên 
theo thời gian thì tại nơi đó vuát hiện một điện 
[Fường xoáy. 


2. Điện trường biến thiên và từ trường 
a) Từ trường của mạch dao động 


Xung quanh một điện trường biến thiên có xuất 
hiện một từ trường hay không ? Xuất phát từ quan 
điểm cho rằng “có sự đối xứng giữa điện và từ”, 
Mắc-xoen đã khẳng định là có và đã chứng minh chặt 
chẽ điều đó bằng toán học. Tà có thể hiểu được sơ bộ 
điêu này nếu nghiên cứu từ trường của mạch dao động. 


Ta hãy xét một mạch dao động lí tưởng đang hoạt 
động. Giả sử ở thời điểm / điện tích của tụ điện và 
chiều dòng điện đang như ở Hình 21.2. Tụ điện là 
phẳng và có hai bản cách xa nhau. Cường độ dòng 
điện tức thời trong mạch là : 


¡ =— (21.1) 


Mặt khác, ta lại có g = CƯ = CE4đ; đ là khoảng 
cách giữa hai bản tụ điện. Vậy, biểu thức của dòng 
điện ¡ sẽ có dạng : 

dE 
ta v2 
Ï s (21.2) 

Biểu thức (21.2) cho thấy có sự liên quan mật 
thiết giữa cường độ dòng điện trong mạch với tốc độ 
biến thiên của cường độ điện trường trong tụ điện. 


F#Œ Vòng dây dẫn kín có vai trò gì 
hay không trong việc tạo ra điện 
trường xoáy ? 


Mắc-xoen (James Clerk Maxwell, 1831-1879] 
là nhà vát li người Anh đã xay dựng 
thuyết điện từ, thống nhất các hiền 
tượng điện và từ. Ông cũng đề ra thuyết 
điện từ về ảnh sáng. 


Hình 21.2 
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Hình 21.3 


I10 


Theo Mắc-xoen, nếu ta quan niệm đòng điện chạy trong 
mạch phải là dòng điện kín thì phần dòng điện chạy qua tụ 
điện lúc đó sẽ ứng với sự biến thiên của điện trường trong tụ 
điện theo thời gian. ~ 

Mặt khác. thực nghiệm cho thấy dòng điện tức thời trong mạch 
dao động cũng tạo ra một từ trường. Như vậy, xung quanh chỗ có 
điện trường biến thiên trong tụ điện đã xuất hiện mội từ trường. 


b) Kết luận 


Nếu tại một nơi có điện trường biên thiên theo thời gian thị 
tại nơi đó xuát hiện một từ trường. Đường sức cua từ trường 
bao giờ cung khép kứn. 


lI-ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ THUYẾT ĐIỆN TỪ MẮC-XOEN 


1. Điện từ trường 


Như vậy, điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường, 
từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy. Hai 
trường biến thiên này liên quan mật thiết với nhau và là hai thành 
phần của một trường thống nhất, gọi là điện từ trường. 


2. Thuyết điện từ Mắc-xoen 


Mác-xoen đã xây dựng được một hệ thống bốn phương trình 
diện tả mối quan hệ giữa : 


- điện tích, điện trường, dòng điện và từ trường ; 
— sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy : 
— sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường. 


Đó là các phương trình Mắc-xoen, hạt nhân của một thuyết 
vật lí lớn : Thuyết điện từ. Thuyết này khẳng định mối quan hệ 
kháng khít giữa điện tích, điện trường và từ trường. 

Những kết luận lí thuyết của Mác-xoen đã được nhiều công 
trình nghiên cứu thực nghiệm sau này xác nhận là hoàn toàn 
chính xác. 


Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thi tại nơi đó xuất hiện 


từ trường. 


Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đỏ xuất hiện điện 
trường xoáy. (Điện trường xoáy là điện trường có đường sức khép kín). 


Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật 
thiệt với nhau là điền trường biển thiên và từ trường biến thiên. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo 
thời gian của từ trường và điện trường xoáy. 
Phát biểu mối quan hệ giữa sự biển thiên theo 
thời gian của điện trường và từ trường. 


„-_ Điện từ trường là gì ? 


._ Ở đâu xuất hiện điện từ trường ? 


A. Xung quanh một điện tích đứng yên. 
B. Xung quanh một dòng điện không đối. 
C, Xung quanh một ống dây điện. 

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện. 

Hãy chọn câu đúng. 


Đặt một hộp kín bảng sắt trong điện từ trường. 
Trong hộp kín sẽ 


À. có điện trường. 
B. có từ trường. 
C. có điện từ trường. 


D. không có các trường nói trên. 


6. Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung 


của thuyết điện từ Mắc-xoen ? 


À. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa 
điện tích với điện trường và từ trường. 


B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại 
của điện trường và từ trường. 


C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời 
gian của từ trường và điện trường xoáy. 


D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời 
gian của điện trường và từ trường. 


I1] 


4 SÓNG ĐIỆN TỪ 


. 


Không có loại sóng nào lại có ứng dụng rộng rãi như sóng điện từ : Từ việc nghiên cứu các thiên 
hà xa xôi, điều khiển con tàu vũ trụ, truyền thanh, truyền hình, đến việc chữa bệnh, đun nấu 
bằng lò vi sóng,... tất cả đều có sử dụng sóng điện từ. 


FẩN Sóng điện từ và điện từ 
trường có gì khác nhau ? 


FS# Viết công thức liên hệ giữa 
bước sóng điện từ (2) với tấn số 
sóng (0. 


-. 
Bx 
Hinh 22. 1 
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I - SÓNG ĐIỆN TỪ 
1. Sóng điện từ là gì ? 


Khi giải hệ phương trình Mắc-xoen, người ta 
thu được kết quả là điện từ trường lan truyền trong 
không gian dưới dạng sóng. Người ta gọi sóng đó là 
sóng điện từ. 


Vậy, sóng điện từ là điện từ trường lan truyền 
(rong khủng gian. 


ra 
2. Những đặc điểm của sóng điện từ 


a) Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 
Tốc độ của sóng điện từ trong chân không có giá trị 
lớn nhất và bằng c, với c x 3.10Š m/s, đúng bằng 
tốc độ ánh sáng trong chân không. Đây là một cơ sở 
để khẳng định ánh sáng là sóng điện từ. 


Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi. 
Tốc độ của sóng điện từ trong các điện môi thì nhỏ 
hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số 
điện môi. 


té 


b) Sóng điện từ là sóng ngang : Vectơ cường độ điện 
trường và vectơ cảm ứng từ Ö luôn luôn vuông 
góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. 
Ba vectơ, £, 8 và ö tại một điểm tạo với nhau thành 
một tam điện thuận (H.22.I). 


c) Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường 
và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha 
với nhau. 


đ) Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai 
môi trường thì nó cũng bị phản xa và khúc xạ như 
ánh sáng. 


e) Sóng điện từ mang năng lượng. Nhờ có năng 
lượng mà khi sóng điện từ truyền đến một anten, nó 
sẽ làm cho các êlectron tự do trong anten dao động. 
f) Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến 
vài kilômét được dùng trong thông tm liên lạc vô 
tuyến nên gọi là các sóng vô yến. Người ta chia 
các sóng vô tuyến thành : sóng cực ngắn, sóng 
ngắn, sóng trung và sóng dài (H.22.2). 


II - SỰ TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN TRONG 
KHÍ QUYẾN 


1. Các vùng sóng ngắn ít bị hấp thụ 


Các phân tử không khí trong khí quyền hấp thụ 
rất mạnh các sóng đài, sóng trung và sóng cực ngắn, 
nên các sóng này không thể truyền đi xa. Khoảng 
cách tối đa của sự truyền các sóng này là từ vài 
kilômét đến vài chục kilômét. 


Không khí nói chung cũng hấp thụ mạnh sóng 
điện từ ở vùng bước sóng ngăn. Tuy nhiên, trong 
một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng 
ngắn hầu như không bị không khí hấp thụ. 


2. Sự phản xạ của các sóng ngắn trên tầng 
điện li 


Tâng điện l¡ là một lớp khí quyền, trong đó các 
phán tử khí đã bị ion hoá rất mạnh dưới tác dụng 
của các tỉa tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. Tầng 
điện li kéo đài từ độ cao khoảng 80 km đến độ cao 
khoảng 800 km. 


B - VL12-A 


f(MHz) 4 (m) 


0,1 4 
Sóng dài 41] 10 
Sóng ngắn +02 10 


Sóng cực ngã 
g cực ngần 403] 1 


Hình 22.2 
Thang sóng vỏ tuyến. 


Nhìn vào mặt số ghi các đải tần 
của một máy thu thanh ta sẽ thấy 
ngay một số vùng sóng ngăn ít bị hấp 
thụ : l6 m ; l9m:; 25m; 31 m; 
4Im; 49m; 60m; 75 m ; 90 m và 
120 m. Đài phát thanh của hầu hết 
các nước đều phát sóng trong những 
vùng sóng này. 
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Một đặc điểm rất quan trọng của các sóng ngắn vô 
tuyến là chúng phản xạ rất tốt trên tầng điện li cũng 
như trên mặt đất và mặt nước biển như ánh sáng. Đó 
là vì đối với các sóng ngắn (có tần số rất lớn) thì các 
môi trường nói trên coi như dẫn điện rất tốt. 


Nhờ có sự phản xạ liên tiếp trên tầng điện l¡ (coi 
như một gương cầu lõm) và trên mặt đất (coi như 
một gương cầu lồi) mà các sóng ngắn có thể truyền 
đi rất xa (có thể đến vài chục nghìn kilômét) trên 
mặt đất (H.22.3). 


Hình 22.3 


Những sóng có tần số lớn hơn 
30 MHz (các vi sóng) thì không 
phản xạ trên tầng điện li mà đi 
xuyên qua tầng này ra không gian 
vũ trụ. Tại đó chúng có thể gặp các 
anten parabol của các vệ tỉnh nhân 
tạo và phản xạ trở lại mặt đất. Các 
tín hiệu của vô tuyến truyền hình 
thường được phát bằng các vi sóng. 


. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyển trong không gian. 


. Sóng điện từ là sóng ngang. £, 8 và v tại một điểm luôn luôn tạo thành một tam diện 
thuận. Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn luôn đồng pha 
với nhau. 


Sóng điện từ lan truyền được trong chân không và trong các điện môi. Khi gặp mặt 
phân cách giữa hai môi trường thì nó sẽ phản xạ và khúc xạ. 


Sóng vô tuyến là các sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến. Chúng có bước sóng 
từ vài mét đến vài kilômét. Các sóng ngắn phản xa tốt trên tầng điện li và trên mặt đất. 


1 14 8 - VL12-B 


CÂU HỘI VÀ BÀI TÂP 


$ : 
s. 
⁄&, 


1. Sóng điện từ là gi ? Nêu những đặc điểm của 


sóng điện từ. 


2. Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô 


tuyến trong khí quyển. 


3. Hãy chọn câu đúng. 


Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng 
được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà 
đó chắc chắn phải là 


A. nhà sàn. 

B. nhà lã. 

C. nhà gạch. 

D. nha bê tông. 

. Sống điện từ có tân số 12 MHz thuộc loại 
sóng nào dưới đây ? 

A. Sóng dài, 

8. Sóng trung. 

C. Sóng ngắn. 

D. Sóng cực ngắn. 


5. Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng 
phương và chiều của cường độ điện trường £, 
cảm ứng từ 8 và tốc độ truyền sóng ø của một 
sóng điện từ ? 


—x 


E 7. 
| E B 
$4 
v \ 
v 
3a) b) 
E = K 
á E B 
V - 
j⁄ V 
3 c) d) 
A. Hình 22.4a. B. Hình 22.4b. 
C. Hình 22c. D. Hình 22.4d. 


6. Tính tấn số của các sóng ngắn có bước sóng 
25 m, 31 m và 41 m. Biết tốc độ truyền sóng 
điện từ là 3.105 m/s. 
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NHŨNG NGHIÊN CỨU THỰC N NGHIỆM ĐẦU TIÊN 


VỀ SÓNG ĐIỆN TỪ. 


H.R.Héc (Heinrich Rudolf Hertz 


1857 -1894) nhà vát lí người Đức. 


Hình 22.5 


I1ó 


Thuyết điện từ Mắc-xoen ra đời vào khoảng năm 1863, 
mãi đến năm 1887, Héc mới làm được thí nghiệm đầu tiên 
xác nhận sự tổn tại của sóng điện từ. 


Nguồn phát sóng điện từ là những tia lửa điện phóng 
giữa hai quả cầu nhỏ A và 8. Hai quả cầu này được nối 
với hai cực của một máy Rom-cóp R (Rhumkorff) (H.22.5). 
Máy này thực chất là một biến thế điện mà cuộn thứ cấp - 
có rất nhiều vòng. Cuộn sơ cấp được nối với một bộ 
acquy qua một ngắt điện K. Một bộ phận rung làm cho 
ngắt điện K đóng, mở mạch điện với tần số lớn. Do đó ở 
mạch thứ cấp xuất hiện những xung điện thế cao, làm 
nảy tỉa lửa điện giữa A và B. 


Máy thu là một vòng dây kim loại ở hai đầu có gắn 
hai quả cầu nhỏ C và D, giữa chúng có một khe hở rất 
hẹp. Hai quả cầu này được đặt song song và tương đối 
gần hai quả cầu A và 8. Khi có tia lửa điện phóng giữa hai 
quả cầu A và B thì ta cũng thấy có tia lửa điện phóng 
giữa hai quả cầu C và D. 


Ngày nay chúng ta đã quá quen thuộc với hiện tượng là 
mỗi khi có một tia chớp đánh giữa hai đám mây thì máy 
thu thanh của ta lại phát ra tiếng xoèn xoet. 


F4 NCUYÊN TẶC THÔNG TIN 


s£ ï _ LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN 


Làm thế nào có thể dùng các sóng điện từ để truyền các thông tin về lời ca tiếng hát của một 
ca sĩ, về hình ảnh và màu sắc của một cảnh thiên nhiên từ nơi này đến nơi khác trên Trái Đất ? 


I - NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THÔNG 
TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN 


Để đơn giản ta chỉ xét chủ yếu sự truyền thanh 
VÔ tuyến. 


1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần. 


Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin 
gỌI là các sóng mang. 

Trong vô tuyến truyền thanh người ta thường 
dùng các sóng mang có bước sóng từ vài mét đến 
vài trăm mét. Trong vô tuyến truyền hình, người ta 
dùng các sóng mang có bước sóng ngắn hơn nhiều. 


te 
2. Phải biến điệu các sóng mang. 


Âm nghe thấy được có tần số từ 16 Hz đến 
20 kHz. Sóng mang có tần số từ 500 kHz đến 
900 MHz, rất lớn so với tần số âm. Vấn đề là phải 
làm sao cho sóng mang truyền tải được những 
thông tin có tần số âm. Để giải quyết vấn đề này, 
người ta phải làm những việc sau : 


- Dùng một bộ phận gọi là ;zzcró để biến đao động 
âm thành dao động điện có cùng tần số. Dao động 
này ứng với một sóng điện từ gọi là sóng âm tần. 

— Dùng một bộ phận khác để “trộn” sóng âm tần với 
sóng mang. Việc làm này gọi là biến điệu sóng điện từ. 
Bộ phận trộn sóng gọi là mạch biến điệu. Sóng mang 
đã được biến điệu sẽ truyền từ đài phát đến máy thu. 


FẩẨẪ Hãy giải thích tại sao phải 
dùng các sóng điện từ cao tần. 


SE Hãy nêu tên của các sóng 
mang này và cho biết khoảng tấn 
số của chúng. 


II lÌ 
- ÏII ' 


k Đó thị F(f) 
biến điệu. 


| của sỏng mang chưa bị 


C) Đó thị Ê(f) của sóng mang đã được 
biến điệu về biên độ. 


Hình 23.1 


I17 


Hình 23.2 


S£ Hãy trình bày tác dụng của 
mỗi bộ phận trong sơ đổ khối của 
máy phát thanh vỏ tuyến đơn giản. 


5 
THZE3-2—r( 


| ƒ Š P ¬% 
H ¡"1h 2 3, - 


ÉS“ Hãy trình bày tác dụng của 
mỗi bộ phận trong sơ đồ khối của 
một máy thu thanh đơn giản. 
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Ví dụ : Trong cách biến điệu biên độ, người ta làm 
cho biên độ của sóng mang biến thiên (tăng, giảm) 
theo thời gian với tần số bằng tần số âm (H.23.I). 
Cách biến điệu biên độ đữợc dùng trong việc 
truyền thanh băng các sóng dài, trung và ngắn. 
3. Ở nơi thu phải tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao 
tần để đưa ra loa. Bộ phận làm việc này gọi là mạch 
tách sóng. Loa sẽ biến dao động điện thành dao 
động âm có cùng tần số. 
4. Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải 
khuếch đại chúng bằng các mạch khuếch đại. 
Ta sẽ không đề cập đến cấu tạo và chuyển vận 
của các mạch biến điệu, mạch tách sóng, mạch 
khuếch đại, micrô và loa. 


lI - SƠ ĐỒ KHỔI CỦA MỘT MÁY PHÁT THANH 
VỎ TUYẾN ĐƠN GIẢN 


Một máy phát thanh vô tuyến đơn giản cũng phải 
gồm ít nhất năm bộ phận cơ bản sau (H.23.2) : 
micrô (lI) ; mạch phát sóng điện từ cao tần (2) ; 
mạch biến điệu (3) ; mạch khuếch đại (4) và cuối 
cùng là anten phát (5). 

Sóng điện từ cao tần mang tín hiệu âm được phát 
ra từ anten. 


lII - SƠ ĐỒ KHỎI CỦA MỘT MÁY THU THANH 
ĐƠN GIẢN 

Một máy thu thanh đơn giản cũng gồm ít nhất 
năm bộ phận sau (H.23.3) : anten thu (l) ; mạch 
khuếch đại dao động điện từ cao tần (2) ; mạch tách 
sóng (3) ; mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần 
(4) và loa (5). 


rŒ 


làm : Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, ta phải dùng các sóng điện từ cao tần. 
" L ¡ Muối cho các sóng mang cao tần tải được các tín hiệu âm tần thì phải biến điệu chúng. 


Ẫ . đố khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản gồm : micrỏ, bộ phát sóng cao tấn, 
»* mạch biển điệu, mạch khuếch đại và anten. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việcthông 6. Chọn câu đúng. 
tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. 

Sóng mang là gì ? Thế nào là biến điệu một 
sóng điện từ cao tần ? 


Trong “máy bản tốc độ” xe cộ trên đường 


xế 


A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến. 


b “..... : B. chỉ có máy thu sóng vô tuyến. 
3. Vẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn 


giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến. 

trong sơ đồ. D. không có máy phát và máy thu sóng vô 
4. Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơngiản — tUYẾn. 

và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong 7. Biến điệu sóng điện từ là gì ? 


sơ đồ. A. Là biến đồi sóng cơ thành sóng điện từ. 
v B. Là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện 
từ tần số cao. 
5. Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy ï san Ốc : 
phát và một máy thu sóng vô tuyến ? C. Là làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên. 
A. Máy thu thanh. D. Là tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng 
điện từ tân số cao. 


8B. Máy thu hình. 
C. Chiếc điện thoại di động. 
D. Cái điểu khiển tỉ vi. 
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'ổNQ kết 
'ChƯƠN 


~————~~— *—+ _.——_—_————————————.————————x—>~———~B_Bm—— 


1. Mạch dao động gồm một tụ điện và 
một cuộn cảm mắc nối tiếp với nhau 
thành mạch kín. Sự phóng điện của tụ 
điện qua lại trong mạch tạo ra dao động 
điện từ trong mạch. Đó là sự biến thiên 
tuần hoàn của cường độ điện trường trong 
tụ điện và cảm ứng từ trong cuộn đây. 

2. Chu 
mạch : 


kì dao động điện từ riêng của 
Tạ= 2xýLC 
Tần số dao động riêng ƒ = = 
0 
3. Điện từ trường là hệ thống hai trường 


biến thiên theo thời gian có liên hệ mật 
thiết với nhau là điện trường và từ trường. 
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VÀ LAO ĐỘN 


G VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ: 
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7Ö, 


4. Điện từ trường lan truyền dưới dạng 
sóng điện từ. 


5. Trong thông tin liên lạc vô tuyến, 
người ta phải dùng sóng cao tần. 


6. Các bộ phận của máy phát là : 
micrô, mạch phát dao động điện từ cao 
tần, mạch biến điệu, mạch khuếch đại 
và anten. 

7. Các bộ phận của máy thu là : anten, 
mạch khuếch đại cao tần, mạch tách 
sóng, mạch khuếch đại âm tần và loa. 


CHƯNG V 
Sóng ánh sáng _ 


Hình ảnh cáu vống 


„_ Hiện tượng tán sắc ánh sáng. 

‹ _ Ánh sáng trắng. Ánh sáng đơn sắc. 
„« Hiện tượng giao thoa ánh sáng. 

„ _ Tia hồng ngoại và tia tử ngoại. 

«  lia X. 
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TÁN SẮC ÁNH SÁNG 


Đi vào một khu vườn hoa chúng ta thấy rất nhiều màu sắc của hoa rực rỡ dưới ánh sáng Mặt Trời. 
Chìa khoá để mở “bí mật về màu sắc” nằm ở đâu ? 


=.# 


I-THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA 
NIU-TƠN (1672) 


Trong thí nghiệm Hình 24.1, gương Œ dùng để phản chiếu 
ánh sáng Mặt Trời qua một khe hẹp F, năm ngang, vào mội 
buồng tối. Nhờ các hạt bụi nhỏ ta nhìn thấy vết của chùm sáng 
song song hẹp, qua #. Đặt một màn M⁄ song song với ÈF và cách 
F chừng một hai mét để hứng chùm sáng, thì trên màn ta thấy 
một vệt sáng F” màu trắng, giống như khe #. Đặt một lăng kính 
thuỷ tinh P giữa # và F” cho cạnh khúc xạ của P song song với 
F, sao cho chùm sáng rọi xiên vào mặt AB, ta thây vệt sáng #Ƒ” 
trên màn M bị dịch xuống phía đáy lăng kính, đồng thời bị trải 
đài thành một đải màu sặc sỡ. 


Quan sát kĩ dải màu, ta phân biệt được bảy màu, lần lượt từ 
trên xuống dưới (tức là từ đỉnh xuống đáy lăng kính) là : đỏ, 
da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đó cũng đúng là bảy màu của 
cầu vồng. 


Ranh giới giữa các màu không rõ rệt, tức là màu nọ chuyển 
dần sang màu kia một cách liên tục. 


Dải sáng màu này gọi là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời, hay 
quang phổ của Mặt Trời. Anh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng. 
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Mặt Trời 


Hinh 24.1 


Hiện tượng trên gọi là sự đán sắc ánh sáng (gây ra bởi lăng 
kính ?®'). 


II - THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIU-TƠN 


Để kiểm nghiệm xem có phải thuỷ tỉnh đã làm thay đổi màu 
của ánh sáng hay không, Niu-tơn đã làm thí nghiệm sau đây. 


Ông rạch trên màn M ở thí nghiệm trên một khe hẹp #7 
song song với # và xê dịch màn M để đặt Ƒ” vào đúng chỗ 
một màu — màu vàng V, chẳng hạn — trên quang phổ (H.24.2). 
Như vậy, sau màn ⁄ ông được một chùm sáng hẹp, chỉ có màu 
vàng. Cho chùm sáng màu vàng đó khúc xạ qua một lăng kính P' 
giống hệt lăng kính P và hứng chùm tia ló trên một màn M'`, 
ông thấy vệt sáng trên màn M°, tuy vẫn bị dịch chuyển về phía 
đáy của P`', nhưng vân giữ nguyên màu vàng. Vậy : 


Chùm sáng màu vàng, tách ra từ quang phổ của Mặt Trời, sau 
khi qua lăng kính P", chỉ bị lệch mà không bị đổi màu. 


Mặt Trời 


Hình 24. 


FấẩN Nhác lại kết 
luận về sự lệch của 
tia sáng khi truyền 
qua lăng kính. 
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Niu-tơn gọi chùm sáng này là cñutờm sáng đơn sắc. Lần lượt 
đặt ` tại chỗ các màu đỏ, đa cam, lục.... trên quang phổ, để lần 
lượt tách riêng từng chùm sáng màu đỏ, da cam, lục.... rồi cho 
chúng qua `, ông thấy rằng chúng cũng chỉ bị lệch, mà không 
bị đối màu. Bảy chùm sáng có bảy màu cầu vồng, tách ra từ 
quang phổ của Mặt Trời, đều là các chùm sáng đơn sắc. 


Vậy, ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có môt màu nhát định 
"à không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 


lII - GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC 


— Ánh sáng trắng (ánh sáng Mặt Trời, ánh sáng đèn điện dây tóc, 
đèn măng sông...) không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là hôn 
hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ 
đến tím. 


— Chiết suất của thuỷ tỉnh đối với các ánh sáng đơn sắc có màu 
khác nhau thì khác nhau. Chiết suất có giá trị nhỏ nhất đối với 
ánh sáng đỏ, và tăng dần khi chuyển sang màu da cam, màu 
vàng,... và có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng tím. 


Đặc điểm này chung cho mọi chất trong suốt (rắn, lỏng, khí). 


Ngoài lăng kính Vì góc lệch của một tia sáng khúc xạ qua lăng kính tăng theo 
thuy tính, người ta chiết suất, nên các chùm tia sáng có màu khác nhau trong chùm 
còn tạo được nhiều sáng tới bị lăng kính làm lệch những góc khác nhau, thành thử 
dụng cụ làm tán SắC Lh¡ ló ra khỏi lăng kính, chúng không trùng nhau nữa. Do đó, 
ánh sáng tốt hơn h „.. | Ễ “2 XS, 
lăng kính. chùm sáng ló bị xoè rộng thành nhiều chùm đơn sắc. Vậy : 

Sự tán sắc anh sáng là sự phản tách một chùm ánh sáng 
phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. 


IV.- ỨNG DỤNG 


Hiện tượng tấn sắc giúp ta giải thích được một số hiện tượng 
tự nhiên, ví dụ : cầu vồng bảy sắc (xem bài đọc thêm), và được 
ứng dụng trong máy quang phổ lăng kính. 


Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng 
đơn sắc. 


Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua 
5142 lăng kính. 


” 


Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ 


đến tím. 


Chiết suất của các chất trong suốt biến thiên theo màu sắc của ẵnh sáng và tăng dần từ 


màu đỏ, đến màu tím. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. 


2. 


Trình bày thí nghiệm của Niu-tơn về sự tán sắc 
ảnh sáng. 

Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sác của 
Niu-tơn, 


. Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của 


Niu-tơn, nếu ta bỏ màn Á đi rồi đưa hai lăng 
kính lại sát nhau, nhưng vẫn đặt ngược chiêu 
nhau, thì ánh sáng có còn bị tán sắc hay không ? 


Chọn câu đúng. 


Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn 
nhằm chứng minh 


A. sự tốn tại của ánh sáng đơn sắc, 

B. lắng kính không làm thay đổi màu sắc của 
ánh sảng qua nó. 

C. ánh sáng Mặt Trời không phải là ảnh sáng 
đơn sắc. 

D. ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính 
cũng bị lệch về phía đáy. 


.„ Một lăng kính thuỷ tính có góc chiết quang 


A = 59, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với 
ánh sáng đỏ và ánh sảng tím lần lượt là 
nạ = 1,643 và n, = 1,685. Cho một chùm sáng 
trắng hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính, 
dưới góc tới ¡ nhỏ. Tính góc giữa tia tím và tia 
đỏ sau khi ló ra khỏi lăng kính. 


„ Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước. Một tia 


sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bề, dưới góc tới 
A 
_ 
đáy bể, Cho biết chiết suất của nước đối với 
ảnh sáng đỏ và ánh sáng tím lân lượt là 
nạ = 1,328 và n, = 1,343. 


j, có tani= ~ - Tính độ dài của vết sáng tạo ở 
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BÀI ĐỌC THÊM 


CÂU YỒNG 


Mùa hè, sau một cơn mưa rào nhẹ, vào 
lúc sáng hoặc buổi chiều nắng, đứng quay 
lưng về phía Mặt Trời và nhìn lên bầu trời, đôi 
khi ta thấy một dải sáng hẹp hình cung tròn, 
có bảy màu nổi bật như vẽ trên nền trời. 
Nhiều khi ta còn trông thấy một cung thứ 
hai, đồng tâm với cung thứ nhất ở phía ngoài 
cũng cỏ đủ bảy màu, nhưng hơi kém sáng so 
với cung thứ nhất. Đó là cầu vồng cùng cái 
tay vịn (hay cầu vồng ngoài) của nó. Quan sát 
kĩ, thì thấy ở cầu vống trong thì mép ngoài 
có màu đỏ, mép trong có màu tím ; trái lại ở 
cầu vỗng ngoài, màu đỏ lại ở mép trong còn 
màu tím ở mép ngoài. 

Bảy màu của cầu vồng chính là do ánh 
sáng Mặt Trời bị tán sắc trong các hạt mưa 
sinh ra. Vì vật tán sắc không phải là một lăng 
Hình 24.3 kính, mà là một khối cầu, nên hiện tượng hơi 

phức tạp hơn so với trong lăng kính. 

Ta xét giọt nước hình cầu, tâm O (H.24.3) được ánh sáng Mặt Trời rọi tới theo phương A. Trong 
chùm sáng tới giọt nước, có vô số tia sáng : tia 1 tới điểm /;, tia 2 tới điểm I.„ tia 3 tới điểm ï;„... Tia 
2 chẳng hạn, tới điểm !; khúc xạ trong giọt nước tới điểm ¡;' bị phản xạ (và cho một tia ló, nhưng 
tia ló này không tới mắt ta, nên ta không xét), tới J„ cho tia ló J„R. (và tia phản xạ lần thứ hai J„f'.), 
tia ló này như vậy đã lệch so với tia tới một góc D-. Tuy các tia sáng 1, 2, 3,... đều là tia song song, 
nhưng mặt khúc xạ lại là mặt cầu, nên góc tới i4, i„, i.„... của các tia ấy khác nhau và các góc lệch D¡, 
D., D;,... cũng khác nhau. Tính toán cho thấy rằng, tia tới cho tia ló lệch ít nhất là tia số 1, tới mặt 
cầu dưới góc i,„ chừng 59,55 và cho góc lệch D,.. nhỏ nhất vào cỡ 138”, và do sự tán sắc trong nước 
nên góc lệch D„„ thay đổi theo màu sắc chùm sáng ; D,. bằng chừng 1389 đối với tia đỏ và chừng 
140° đối với tỉa tím. 

Nếu ta đứng quay lưng về Mặt Trời và nhìn về phía các giọt nước (H.24.4) thì các tỉa ló JR, J;R., 
J;R.... từ các giọt nước khác nhau này rọi vào mắt. Nhưng vì có hàng triệu triệu giọt nước và các 


12ó 


tia sáng ấy lại tới mắt theo các hướng khác 
nhau, nên - trừ tia J,R, ở độ lệch cực tiểu - 
chúng không tạo được ảnh gì rõ nét. Riêng tia 
J:R,làm với tia tới một góc không đổi 1809 - D, 
đối với mọi giọt nước, nên chúng mới gặp 
nhau (ở vô cực) và mới cho được một ảnh rõ 
nét. Giả sử M là vị trí của mắt. Hình 24.4 cho 
thấy rằng, các tia sáng J;R đi từ các giọt nước 
khác nhau đều làm với phương A của ánh 
sáng tới cùng một góc 42° đối với ánh sáng 
đỏ và 40° đối với ánh sáng tím. Như vậy, các 
tỉa cùng màu đỏ, lúc tới mắt phải làm thành 
một hình nón tròn xoay, mà trục là đường (vẽ 
chấm gạch trên Hình 24.4) vẽ từ M, song song 
với các tia sáng tới. Đối với các giọt nước ở 
quanh điểm A (H.24.4) vì mắt nhận được các 
tia sáng theo phương MA, nên ta tưởng như 
các tia sáng ấy được phát đi từ điểm A' trên 
nền trời, theo đường tròn đáy của hình nón 
nói trên. Vì vậy, ta thấy cầu vồng có dạng một 
cung tròn, cung màu đỏ lớn hơn cùng màu tím. 


„=~”~~ ~. Nền trời 
_ 


Hìinh244 


Trục của hình nón chính là một tia sáng Mặt Trời, mà hình nón lại ở phía đối diện Mặt Trời đối 
với người quan sát, nên khi Mặt Trời ở cao trên 42° thì toàn bộ hình nón ở dưới chân trời và ta 
không quan sát được cầu vồng. Vì vậy, ta chỉ quan sát được cầu vống khi Mặt Trời ở cao không quá 
409, tức là lúc sáng sớm hoặc lúc chiều. Mặt Trời càng thấp thì phần hình nón lên khỏi chân trời 
cũng càng lớn và cầu vồng càng to. Khi Mặt Trời ở đúng chân trời thì cầu vồng to nhất, bằng nửa 
đường tròn. Mặt Trời xuống dưới chân trời thì không trông thấy cầu vồng nữa. 
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J›}" 
ƒ XF¿ CIAO THOA ÁNH SÁNG 


KV — CÀ LG ra eranca.raaraiằỶannannarnnnnarar=ằasnẫẳsaaaaaansaa 


Giữa âm và ánh sáng có nhiều điểm tương đồng : chúng cùng truyền theo đường thẳng, cùng 
tuân theo định luật phản xạ... Âm lại có tính chất sóng. Liệu ánh sáng cũng có tính chất ấy 
không ? Bài này sẽ cho ta câu trả lời. 


¡ - HIỆN TƯỢNG NHIÊU XẠ ÁNH SÁNG 


Đặt một nguồn sáng điểm §Š trước một lỗ tròn 
nhỏ Ó, khoét trên thành của một hộp kín hình hộp 
chữ nhật (H.25.1). Nếu ánh sáng truyền thẳng thì 
Hình 25. I trên thành đối điện của lô Ó ta sẽ thấy một vết sáng 

tròn đường kính J. Vết sáng đó là đáy của một hình 

Do có sự nhiễu xạ ánh sáng, nón đỉnh S, mặt bên tựa lên chu vi của lô. 
chùm sáng khi qua lỗ Ø bị loe ra 
thêm một chút. Thực tế thì ta lại thấy một vết tròn sáng có đường 
kính D' lớn hơn Ð. Lỗ Ó càng nhỏ thì D' càng lớn 
so với Ö). 


Như vậy, khi gặp mép lô, ánh sáng đã có sự 
truyền sai lệch với sự truyền thắng. Hiện tượng 
truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng 
gặp vật cần gọi là hiện tượng nhiêu xạ ánh sáng. 


Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chỉ có thể giải 
thích được nếu thừa nhận ánh sáng có tính chất 
sóng, tương tự như hiện tượng nhiễu xạ của sóng 
trên mặt nước khi gặp vật cản. Môi chùm sáng đơn 
sắc coi như một sóng có bước sóng xác định. 
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II - HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 
1. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng 


Một bóng đèn # chiếu sáng một khe hẹp # 
(H.25.2). Khe # nhiều xạ ánh sáng qua nó và trở 
thành một nguồn sáng mới, nguồn này lại chiếu 
sáng hai khe hẹp #,, F„ giống nhau, đặt cách đều Ƒ 
chừng vài chục xentimét. Ảnh sáng nhiễu xạ qua 
F\, F; cùng rọi vào một tấm kính mỏng trong suốt 
M đóng vai trò như một màn ảnh, đặt cách #), #„ 
chừng vài chục xentimét. Quan sát M qua một kính 
lúp L, ta trông thấy một hệ vân có nhiều màu. Đặt 
một tấm kính màu K, màu đỏ chẳng hạn, giữa đèn 
Ð và khe # thì trên màn ÄM⁄ chỉ cố những vạch sáng 
đỏ và tối xen kẽ, song song và cách đều nhau. 

Hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau 
lại có những vạch tối đã buộc ta phải thừa nhận ánh 
sáng có tính chất sóng. Những vạch tối là chô hai 
sóng ánh sáng triệt tiêu lân nhau. Những vạch sáng 
là chỗ hai sóng ánh sáng tăng cường lẫn nhau. 
Những vạch sáng và tối xen kẽ nhau chính là hệ vân 
giao thoa của hai sóng ánh sáng. ST 


2. Vị trí các vân sáng 

Hình 25.3 là sơ đồ rút gọn của thí nghiệm 
Y-âng trên. . 

Tà đặt : 

a = F1F; ; ï là trung điểm của FƑ,FƑ; ; A là một 
điểm trên màn Mí ; 

đị = FỊA và d, = F;A ; O là giao điểm của 
đường trung trực của #,#; với màn Äí ; 


x=ÓA; D = 1O là khoảng cách từ hai nguồn đó 
tới màn Mí ; 2 là bước sóng ánh sáng. 


8 - VL12-A 


K 
Vân sáng _ .„ _ _ _ _ - 
b) ———- 
Văn, ====: 
Hình 35.2 


FSI Trong thí nghiệm này, có thể 
bỏ màn M đi được không ? 


Thí nghiệm Y-âng được giải 
thích như sau : 


Hai khe #,, F; được chiêu sáng 
bởi cùng một khe # đã trở thành hai 
nguồn kết hợp. Hai sóng kết hợp 
phát đi từ Ƒ,, F; khi gặp nhau trên 
màn Mí đã giao thoa với nhau. 


Tính hiệu đường đi : 


Hai tam giác vuông AHF, 
và AHF; cho ta : 


¬ 


AF, - HF| = AH' = 


= AE; - HF¿ 


Do đó 

—2 2 2 2 
AF; — AF, = HF; —- HF\ 
d) —đ; = 


= (HF; - HF,)\(HF, + HF,) 
(d„ — dd, + dị) = a.2x 


2qx 


Cang ri 
f ”1Ì +a 


FS Quan sát các vân giao 
thoa, có thể nhận biết vân nào 


là vân chính giữa không ? 
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Hiệu đường đi đ; — đ, 


2qav 


a và x thường không quá một, hai milimét, còn DĐ thường 
là vài chục, thậm chí một, hai trăm xentimét. Do đó có thể 
lấy gần đúng đ; + d, x 2D và đẳng thức trên thành : 
| 2av _ đv 
d2Tá* 2p” 
Để tại A có một vân sáng thì hai sóng øặp nhau tại 
A phải tăng cường lần nhau, tức là ta phải có : 


D | 
.V= “ (d› = đ\) 


d, di =kÀ — với k=0,+1,+2.. 
và khoảng cách từ Ở đến vân sáng thứ # là : 
#=k CC (k=0,3142.,) (25.1) 


k gọi là bậc giao thoa. 

Vì xen chính giữa hai vân sáng là một vân tối nên ta 
có thể chứng minh dễ dàng công thức xác định vị trí các 
vân tỐI : 


I ÀĐ 


VAN i2). ER? 9V v ti 25.1” 
xí. =(t#2)—— (=0,‡1,+2..).. (25.1) 


Đối với các vân tối, không có khái niệm bậc giao thoa. 
3. Khoảng vân 
a) Định nghĩa : Khoảng văn ¡ là khoang cách giữa hai 
ván sáng, hoặc hai vân tốt liên tiếp. 
b) Công thức tính khoảng vân : 
ÀD 


Í“ truy h [(k + 1) - *| 


[= 4Ð (3,2) 
qa 

c) Tại điểm Ó, ta có x = 0, & = 0 và d, — dị = 0 không 

phụ thuộc Â. Vậy ở Ó có vân sáng bậc 0 của mọi ánh 

sáng đơn sắc. Tà gọi nó là vân chính giữa, hay vân trung 

tam. 


8-VLI12-B 


4. Ứng dụng : Đo bước sóng của ánh sáng 
Từ công thức (25.2), ta suy ra : 


Công thức này cho thấy rằng, nếu đo ba đại lượng ï, 
a và D thì suy ra được Ä. Chính bằng cách này mà 
Y-âng, lần đầu tiên, đã đo được bước sóng của một số 
ánh sáng đơn sắc khác nhau. 


II - BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC 

Kết quả đo bước sóng của các ánh sáng đơn sắc khác 
nhau cho thấy rằng : 
1. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng trong chân 
không xác định. 
Ví dụ : 

Ánh sáng vàng của đèn natri có À2 ~ 589 nm ; 

Ánh sáng lục của đèn thuỷ ngân có : 

À = 546 nm. 

2. Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 
380 nmf!) (ứng với màu tím trên quang phổ) đến chừng 
760 nm (ứng với màu đỏ) mới gây ra cảm giác sáng. 
Đó là các ánh sáng nhìn thấy được (khả kiến). 
3. Ánh sáng trắng của Mặt Trời là hỗn hợp của vô số 
ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 0 
đến œ. Nhưng chỉ các bức xạ có bước sóng trong 
khoảng từ 380 nm đến 760 nm là giúp được cho mắt 
nhìn mọi vật và phân biệt màu sắc. 
4. Bảng 25.l cho biết khoảng bước sóng trong chân 
không của bảy vùng màu trên quang phổ, hay bảy màu 
cầu vồng. 


(1) 1 nm (nanômét) = 1.10 ?”m 


Đồ ¡640 + 760 


Chú ý rằng, bước sóng ánh 
sáng mà ta nói ở đây là bước 
sóng ánh sáng trong chân 
không. Khi truyền trong các 
môi trường trong suốt thì tốc 
độ của ánh sáng giảm đi, 
nhưng chu kì, hay tân số của 
sóng ánh sáng vẫn không đổi, 
nên bước sóng sẽ giảm. 


Bảng 25.1 


Bước sóng của ánh sảng nhìn thấy 
trong chân không 


Ä (nm) 


Màu 


 — sọ 


90A - 650 


Da cam 

Vàng | 570 + 600 - 
Í tục | 500 + 57 

| Lam | 450 + S10 
Chàm 'Ô 430 + 460 
lm 380 + 440 - 
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5, Điều kiện về nguồn kết hợp trong hiện tượng giao thoa ánh 
sáng có thể phát biểu như sau : 

- Hai nguồn phải phát ra hai sóng ánh sáng có cùng bước sóng. 
- Hiệu số pha dao động của hai nguồn phải không đổi theo 
thời gian. 


Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền sai lệch với sự truyền thẳng khi ánh 
' sáng gặp vật cản. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. 


- Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định. 


nhau, nghĩa là ánh sáng có tính chất sóng. 


Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng ánh sáng có cùng bước sóng và 
' hiệu số pha dao động giữa hai nguồn không thay đổi theo thời gian. 


_ Công thức xác định vị trí vân sáng : 


X\ = k ^D (k=0,#+1, +2...) 


Thí nghiệm Y-âng chứng tỏ rằng hai chùm ánh sáng cũng có thể giao thoa được với 
_ a 
Công thức tính khoảng vân í : 


_ÀÐ 
— 8 


Ỉ 


(Â : bước sóng ; a = F,F„ là khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp, D = Oï là khoảng 
' cách từ hai nguồn kết hợp đến màn quan sát). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
tạ) 


1. Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm 5. Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc. 
Y-âng là gì ? +” 
2. Viết công thức xác định vị trí các vân sáng. 


3.. Viết công thức tính khoảng vân. 6. Chỉ ra công thức đúng để tính khoảng vân. 


AÀD . “—wq 
4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm 2 HP HN in Đi 
trong khoảng nào ? 
: gi ”P. sa cổ. 
` 8” An 
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7. Chọn câu đúng. 


Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng 2 
bằng 


A. 0,589 mm. B. 0,589 nm. 


10. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách 


giữa hai khe F, F; là a = 1,56 mm, khoảng cách 
từ F,, F; đến màn quan sát là D = 1,24 m. 
Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 


C. 0,589 tim. D. 0,589 pm. 5,21 mm. Tính bước sóng ánh sáng. 


8. Trong một thi nghiệm Y-ảng với a = 2 mm, 
D = 1,2 m, người ta đo được í = 0,36 mm. Tính 
bước sóng 2 và tần số f của bức xạ, 

9, Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước 
sóng 2 = 600 nm chiếu sáng hai khe F+, F„ song 
song với F và cách nhau 1,2 mm, Vân giao thoa 
được quan sát trên một màn M song song với 
mặt phẳng chứa F;, F› và cách nó 0,5 m. 

a) Tính khoảng vản. 


b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa 
đến vân sảng bậc 4. 
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Ì,- CÁC LOẠI QUANG PHỔ _ 


—————--- ——————-_-.—-=anmmS=—~ ../Ý/.aớcớccca.gỢỒộỘ. |... —— ——- —- 


Nhờ nghiên cứu quang phổ mà người ta biết được thành phần cấu tạo của Mặt Trời, của các vì 
sao xa xôi, của một mẻ thép đang nấu trong lò, của dầu khí... Vậy quang phổ là gì ? 


I - MÁY QUANG PHÔ LĂNG KÍNH 

Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh 
sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc. 

Máy quang phổ lăng kính (H.26.l) gồm có ba bộ phận chính. 
1. Ống chuẩn trực 

Ống chuẩn trực (H.26.1a) là một cái ống, một đầu có một 
thấu kính hội tụ L,, đầu kia có một khe hẹp #, đặt ở tiêu điểm 
chính của L,. Chiếu sáng khe Ƒ bảng nguồn Š mà ta khảo sát, thì 


F tác dụng nhữ một nguồn sáng. Ánh sáng đi từ Ƒ, sau khi qua 
L¡, sẽ là một chùm song song. 


~” ZF N 
⁄*`~ 


Hình 26.1 


2. Hệ tán sắc 


Hệ tán sắc (H.26.Ib) gồm một (hoặc hai, ba) lăng kính P. 
Chùm tia song song ra khỏi ống chuẩn trực, sau khi qua hệ tán 
sắc, sẽ phân tán thành nhiều chùm tia đơn sắc, song songtÌ), 


(1) Trong nhiều máy quang phổ hiện đại, thay cho lăng kính, người ta còn dùng cách :ứ. Cách tử làm 
tán sắc chùm sáng tốt hơn lãng kính, nhưng theo một nguyên lí khác. 
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3. Buồng tối 


Buồng tốt (hay buồng anh) (H.26.1c) là một cái hộp kín ánh 
sáng. một đầu có thấu kính hội tụ 7.., đầu kia có một tấm phim 
ảnh K (hoặc kính ảnh) đặt ở mặt phăng tiêu của L›. Các chùm 
sáng song song ra khỏi hệ tấn sắc. sau khi qua ⁄›, sẽ hội tụ tại 
các điểm khác nhau trên tấm phim K, mỗi chùm cho ta một ảnh 
thật, đơn sắc của khe #. Vậy, trên tấm phim K. ta chụp được một 
loạt ảnh của khe #ˆ, mỗi ảnh ứng với một bước sóng xác định, và 
gọi là một vạch quang phổ. 


Tập hợp các vạch quang phổ chụp được làm thành gưøng phố 


của nguồn ế. 


lÍ - QUANG PHÔ PHÁT XẠ 


Mọi chất rắn, lỏng, khí được nung nóng đến nhiệt độ cao, đều 
phát ánh sáng. Quang phổ của ánh sáng do các chất đó phát ra 
gọi là quang phố phát xa của chúng. 


Để khảo sát quang phổ của một chất, ta đặt một mầu nhỏ (vài 
múligam) chất đó lên đầu một điện cực than, rồi cho phóng một 
hồ quang điện ølữa cực ấy với một cực than khác, và cho ánh 
sáng của hồ quang ấy rọi vào khe ' của một máy quang phổ, để 
chụp quang phô của chất ấy. 


Quang phổ phát xa của các chất khác nhau có thể chia thành 
hai loại lớn : quang phổ liên tục và quang phô vạch. 


Quang phố liên tục là một dải có màu từ đồ đến tím nốt liền 
nhau một cách liên tục. 


Quang phố liên tục đo các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí 
có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng. 


Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một 
nhiệt độ thì giống nhau và chỉ phụ thuộc nhiệt độ của chúng. 


Quang phô vạch là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, 
ngân cách nhau bởi những khoang tối. 
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Quang phổ vạch do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị 
kích thích bằng nhiệt, hay bằng điện. Quang phổ vạch của các 
nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, về 
vị trí (hay bước sóng) và độ sáng tỉ đối giữa các vạcht!) : “Mỗi 
nguyên tố hoá học có một quang phổ vạch đặc trưng của 
nguyên tố đó”. 


Ví dụ, trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ở vùng ánh 
sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch 
chàm và vạch tím. 


lll - QUANG PHỔ HẤP THỤ 


Dùng một bóng đèn điện dây tóc chiếu sáng khe # của một 
máy quang phổ. Trên tiêu điện của thấu kính buồng tối, có 
một quang phổ liên tục của dây tóc đèn. Đặt xen giữa đèn và 
khe # một cốc thuy tinh đựng dung dịch màu, thì trên quang 
phổ liên tục ta thấy có một số dải đen. Ta kết luận rằng, các 
vạch quang phổ trong các đải đen ấy đã bị dung dịch hấp thụ. 
Và, quang phổ liên tục, thiếu các ánh sáng do bị dung dịch 
hấp thụ, được gọi là guang phổ hấp thụ của dung dịch. 


Chất rắn, chất lỏng và chất khí đều cho được quang phổ hấp 
thụ. Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ, 
còn quang phổ của chất lỏng và chất rắn lại chứa các '*'đám”, mỗi 
đám gồm nhiều vạch hấp thụ nối tiếp nhau một cách liên tục. 


| 
Ị Quang phổ phát xạ của chất khí ở áp suất thấp khi bị nung nóng phát ra là quang phổ . 
. vạch. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 


- Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên 
tục. Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và là đặc trưng cho 
chất khí đó. | 


(1) Độ sáng tỉ đối là độ sáng của vạch này so với vạch kia trong cùng một quang phổ. 
13ó 


CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP 


we 


.. Quang phổ vạch phát xạ là qì ? Điều kiện để có 

quang phổ vạch phát xạ là gì ? Đặc điểm của 

quang phỏ vạch phát xạ là qì ? 

. Quang phổ liên tục là gì ? Điều kiện để có 

quang phổ liên tục là gì ? Đặc điểm của quang 

phổ liên tục là gì ? 

.. Quang phô hấp thụ là gì ? Trình bày cách tạo ra 
quang phổ hấp thụ. Đặc điềm của quang phổ 

hấp thụ là qì ? ' 


.. Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây 
bị nung nóng phát ra ? 


A. Chất rắn. 

B. Chất lỏng. 

C, Chất khí ở áp suất thấp. 
D. Chất khí ở áp suất cao. 


5, Chỉra càầu sai. 


Quang phố liên tục được phát ra bởi chất nào 
dưới đây khi bị nung nóng ? 


A, Chất rắn. 

8. Chát lỏng. 

C. Chất khí ở áp suất thấp. 
D, Chât khí ở áp suất cao. 


.- Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ta 


thấy vạch lam nằm bên phải vạch chàm. Vậy 
các vạch đỏ và vạch tím nằm thể nào ? 


!37 


VFấN Một số người 
gọi tỉa tử ngoại là 
“tia cực tím”, gọi thế 
thì sai ở điểm nào ? 
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2, TIA HỒNG NGOẠI 
ẤÏÁ vÀ TIA TỬ NGOẠI 


I - PHÁT HIỆN TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 


Ta làm lại thí nghiệm 1 về tán sắc ánh sáng trong bài 24 và 
đặt một mối hàn ! của một cặp nhiệt điện nhạy vào chỗ một 
màu nào đó trên quang phổ (H.27.I), còn mối hàn ` kia nhúng 
trong cốc nước đá đang tan. 

Mặt Trời M 


Ì Quang 
Ÿ_ phổ liên tục 
m 


Hình 27 I 


Từ từ đưa mối hàn # từ đầu đỏ Ð đến đầu tím 7 của quang 
phổ. ta thấy dù #7 ở chỗ nào, kim của điện kế cũng lệch. Điều đó 
chứng tỏ bức xạ Mặt Trời đã làm nóng mối hàn. 


Đưa mối hàn / ra khỏi đầu Ð của quang phổ, tới điểm A 
chăng hạn (H.27.1), thì kim của điện kế vẫn lệch, thậm chí còn 
lệch nhiều hơn so với lúc ở Ð ; đưa mối hàn ra khỏi đầu 7. đến 
điểm 8 chẳng hạn, kim điện kế vẫn tiếp tục bị lệch. tuy lệch ít 
hơn so với lúc ở 7. Đặc biệt nếu thay màn M bằng một tấm bìa 
có phủ bột huỳnh quang (bột phủ bên trong các đèn ống), thì 
thấy ở phần màu tím và phần kéo dài của quang phổ khỏi màu 
tím, bột huỳnh quang phát sáng rất mạnh. Vậy ; 


Ợ ngoài quang phô ánh sáng nhìn tháy được, ở ca hai đâu đo 
tà fím, còn có những bức xạ mà mát khong trong thay, nhưng 
nhờ môi hàn của cấp nhiệt điện và bột huỳnh quang mà ta phái 
len được. 

Bức xạ không trông thấy ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ 
(điểm A) gọi là bức xạ (hay tia) hồng ngoại. Bức xạ ở điểm B, 
ngoài vùng tím gọi là bức xạ (hay tỉa) tử ngoại. 


lI- BẢN CHẤT VÀ TÌNH CHẤT CHUNG CỦA 
TIA HỎNG NGOẠI VÀ TIA TƯ NGOẠI 


1. Bản chất 


Thí nghiệm trên đây cho thấy răng, 02 hồng ngoại và tỉa †w 
ngoại được thu cùng với các tra sáng thông thường và được phái 
hiện bằng cùng một dụng cụ. Vày, chúng có cùng bán chất với 
ánh sáng. Chúng chỉ khác ánh sáng thông thường ở chỗ không 
nhìn thấy được. 


2. Tính chất 


Nhiều thí nghiệm khác nhau cho thấy rằng, 0/2 hồng ngoại và 
tỉa tứ ngoại cũng tuán theo các định luật : truyền thăng, phản 
xạ. khúc xạ, và cũng gây được hiện tượng nhiều xạ, giao thoa 
như ánh sáng thóng thường. 


Dùng phương pháp giao thoa, người ta đã đo được chính xác 
bước sóng của chúng và thấy răng “miền hồng ngoại” trải từ 
bước sóng 760 nm đến khoảng vài miltmét, còn “miễn tử ngoại” 
trải từ bước sóng 380 nm đến vài nanômét. 


Đặc biệt, có thể phát và thu các tia hồng ngoại ở vùng bước 
sóng vài milimét bằng cả hai phương pháp : phương pháp phát và 
thu tia hồng ngoại ; phương pháp phát và thu sóng vô tuyến. Điều 
đó chứng tỏ tia hồng ngoại có cùng bản chất với sóng điện từ. 


II - TA HỎNG NGOẠI 


1. Cách tạo ra 


Về lí thuyết, mọi vật có nhiệt độ cao hơn 0 K đều phát ra tia 
hồng ngoại. Môi trường xung quanh. do có nhiệt độ cũng cao 
hơn 0 K nên cũng phát ra tia hồng ngoại. Thành thử. để phân biệt 
được tia hồng ngoại đo vật phát ra, thì vật phải có nhiệt độ cao 
hơn môi trường. Vật có nhiệt độ càng thấp thì phát càng ít ta có 
bước sóng ngăn, mà chỉ phát các tia có bước sóng dài. Người có 
nhiệt độ 32°C, tức là 310 K cũng ]à một nguồn phát tia hồng ngoại, 
nhưng chỉ phát chủ yếu là các tia có bước sóng từ 9 um trở lên. 


Bếp ga, bếp than là những nguồn phát tia hồng ngoại dùng để đun 
nấu, sưởi ấm, sấy khô,... Để tạo những chùm tia hồng ngoại định 
hướng, dùng trong kí thuật, người ta thường dùng đèn điện dây tóc 
nhiệt độ thấp và đặc biệt là dùng điôt phát quang hồng ngoại. 
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2. Tỉnh chất và công dụng 


a) Tính chất nối bật nhất của tía hồng ngoại là có tác dụng nhiệt 
rất mạnh. Tia hồng ngoại đê bị các vật hấp thụ. nâng lượng của 
nó chuyên hoá thành nhiệt nâng khiến cho vật nóng lên. Do đó. 
trong các nhà máy ô tô. toa xe.... để sơn mau khô. người tì chiếu 
vào vật vừa sơn một chùm tia hồng ngoại có bước sóng thích hợp. 


b) Tià hồng ngoại có khá năng gây rà một sô phán ứng hoá học. Nhớ 
đó, người ta đã chế tạo được phìm anh có thể chụp được tỉa hông ngoai 
để chụp ảnh ban đêm, chụp ảnh hồng ngoại của nhiều thiền thể. 

c) Tia hồnp ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao 
tần. Tính chất này cho phép ta chế tạo được những bộ điều khiến 
từ xa dùng tia hồng ngoại, rất sọn. nhẹ, để đứng từ xa mà đóng. mở 
ti vi, quạt, máy điều hoà nhiệt độ. máy đóng mở cưa nhà.... 

đ) Nhưng chính trong quân sự. tia hồng ngoại mới có nhiều ứng 
dụng đa đạng hơn cà : ống nhòm hồng ngoại để quan sát và lái xe 
ban đêm ; camêra hồng ngoại để chụp anh, quay phím bạn đêm : tên 
lửa tự động tìm mục tiêu dựa vào tra hông ngoại đo mục tiêu phát ra. 


IV - TIA TƯ NGOẠI 
1. Nguồn tỉa tử ngoại 

Những vật có nhiệt độ cao (từ 2 0009C trở lên) đều phát tia từ 
ngoại. Nhiệt độ của vật càng cao thì phô tử ngoại của vật càng 
kéo dài hơn về phía sóng ngăn. Hồ quang điện có nhiệt độ trên 
3 000°C là một nguồn tử ngoai mạnh : bề mặt của Mặt Trời có 
nhiệt độ chừng 6 Ó00 K là nguồn từ ngoại còn mạnh hơn nữa. 

Nguồn tử ngoại phố biến trong các phòng thí nghiệm. nhà 
máy thực phẩm. bệnh viện... là đèn hơi thuỷ neân. 
2. Tính chất 

Tia tử ngoại có nhiều tính chất đáng chú ý. quan trọng nhất 
là năm tính chất sau đây. 
ä) Tỉa tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. Do đó. để nghiên cứu tra 
tử ngoại, người ta thường dùng phim ảnh. 
b) Tia tứ ngoại kích thích sự phát quane của nhiều chát. 0! cấu : 
kẽm sunfua, cađimmi sunfua. Tính chất này được áp dụng trono 
đèn huỳnh quang. 


c) Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hoá học : ví đụ : 


phản ứng tỏng hợp hiđrô và clo, phán ứng biến đối òxi O¿ thành 
ózôn ©,. phan ứng tông hợp vitamin Ð. 


đ) Ta từ neoöai lầm ion hoá không khí và nhiều chất khí khác. 
Cho một chùm tra tử ngoại qua lớp không khí giữa hai bản cực 
một tụ điện. thì tụ mất điện tích rất nhanh. Chiếu vào kim loại, 
tí tứ ngoại còn eây tác dụng quang điện. 


e) Tía tử ngoại có tác dụng sinh học : huy điệt tế bào da (do đó, 
làm cháy năng). tế bào võng mạc, điệt khuẩn. nấm mốc,... 

f) Tra tử ngoại bị nước, thuy tình... hấp thụ rất mạnh nhưng lại 
có thẻ truyền qua được thạch anh. Fe 


3. Sự hấp thụ tỉa tử ngoại 


Thuy tình thông thường. tuy trong suốt đốt với ánh sáng khả 
kiên. nhưng hấp thị mạnh các tia tự ngoại. Thạch anh, nước và 
khónø khí đều trong xuốt đổi với các tra có bước sóng trên 200 nm, 
và hấp thụ mạnh các tĩa có bước sóng ngắn hơn. 


Tầng ðzỏn hấp thụ hầu hết các tia có bước sóng dưới 300 nm 
và là "tâm áo giáp” bao vệ cho người và sinh vật trên mặt đât 
khoi tác dụng huy diệt của các tra tử ngoại của Mặt Trời. 

4. Công dụng 

Trong v học. Ha từ ngoại được sử đụng để tiệt trùng các dụng 
cụ phẫu thuật, để chữa một số bénh. v7 ¿¿ : bệnh còi xương. 

Trone công nghiệp thực phâm, tia tử ngoại được sử dụng để 
tiệt trùng cho thực phâm trước khi đóng pói hoặc đóng hộp. 

Trong công nghiệp cơ khí, tia tử ngoại được sử dụng đê tìm 
vết nứt trên bề mặt các vật banp kim loại. Xoa một lớp dung dịch 
phít quanp lên trên mặt vật. cho chất đó ngấm vào kẽ nứt. Khi 
chiếu tia tử ngoại vào. những chỗ ấy sẽ sáng lên. 


, Tại sao người 
thợ hàn hỗ quang 
phải cần “mặt nạ” 
che mặt, mỗi khi 
cho phóng hồ 
quang ? 


Bức xa (hay tia) hỏng ngoại là bức xa mà mäãt không trông thấy và ở ngoài vùng màu 


đỏ của quang phô. 


Bức xa (hay tia) tử ngoại là bức xa mà măt khong tròng thấy và ở ngoài vùng màu tím 


của quang phô. 
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Tia hỏng ngoại và tia tử ngoại cö cùng bản chất với ánh sáng thông thường và đều là 


sóng điện từ. 


Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sảng đỏ, tỉa tử ngoại có bước sóng 


nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím. 
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š _ Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh thì phát bức xạ hồng ngoại ra môi 
^^ trường. Nguồn hồng ngoại thông dụng là bóng đèn dây tóc, bếp ga, bếp than, điôt 
4 hồng ngoại. 


„ Ha hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học. Tia hồng ngoại được ứng dụng để 
sưởi ấm, sấy khô, làm các bộ điều khiển từ xa, để quan sát, quay phim trong đêm,... 

. Vật có nhiệt độ trên 2 000°C thì phát được tía tử ngoại, nhiệt độ của vật càng cao thì 
' phổ tử ngoại của vật trải càng dài hơn về phía sóng ngắn. 


Ý. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh, kích thích sự phát quang của kẽm sunfua, kích 
ˆ thích nhiều phản ứng hoá học, làm ion hoá các chất khí, gây hiện tượng quang điện và 
' : có tác dụng sinh lí. Do tác dụng diệt khuẩn, tia tử ngoại được sử dụng để tiệt trùng thực 
1 phẩm, dụng cụ y tế. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


ề 
.. Căn cứ vào đầu mà ta khẳng định được rằng tia 


hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất 
với ánh sáng thông thường ? 

Dựa vào thí nghiệm ở Hình 27.1 có thể kết 
luận gì về bước sóng của tia hỗng ngoại và 
tỉa tử ngoại ? 


-_ Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi, có phải là 


một nguồn hồng ngoại không ? Một cái ấm trà 
chứa đầy nước sôi thì sao ? 


‹ồ Dây tóc bóng đèn điện thường có nhiệt độ 


chừng 2 200C. Tại sao ngồi trong buồng chiếu 
sáng bằng đèn dây tóc, ta hoàn toàn không bị 
nguy hiểm vì tác dụng của tỉa tử ngoại ? 

Ánh sáng đèn hơi thuỷ ngân để chiếu sáng 
các đường phố có tác dụng diệt khuẩn không ? 
Tại sao ? 


6, 


Chọn câu đúng. 

Tia hồng ngoại có 

A, bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy. 
B. bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy. 
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C. bước sỏng nhỏ hơn so với tia tử ngoại. 
D. tần số lớn hơn so với tia tử ngoại. 


Chọn câu đúng. 

Tia tử ngoại 

A. không có tác dụng nhiệt. 

B, cũng có tác dụng nhiệt. 

C. không làm đen phim ảnh. 

D. làm đen phim ảnh, nhưng không làm đen 
mạnh bảng ánh sáng nhìn thấy. 

Giả sử ta làm thí nghiệm Y-âng với hai khe cách 
nhau một khoảng a = 2 mm, và màn quan sát 
cách hai khe D = 1,2 m. Dịch chuyển một mối 
hàn của cặp nhiệt điện trên màn D theo một 
đường vuông góc với hai khe, thì thấy cứ sau 
0,5 mm thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất. Tính 
bước sóng của bức xạ. 

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F, F, 
cách nhau một khoảng ø = 0,8 mm, khe F được 
chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoai, bước sóng 
360 nm. Một tấm giấy ảnh đặt song song với 
hai khe, cách chúng 1,2 m. Hỏi sau khi tráng 
trên giấy hiện lên hình gì ? Tính khoảng cách 
giữa hai vạch đen trên giấy. 
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Chiếu điện, chụp điện (còn gọi là chiếu, chụp X quang) hiện nay là một công việc phổ biến trong 
các bệnh viện, giúp cho việc chẩn đoán một số bệnh về tim, mạch, phổi, dạ dày, tìm các vết 
xương gãy, các mảnh kim loại găm trong người,... Nhà vật lí người Đức Rơn-ghen người khám 
phá ra tia X, là người đầu tiên trong lịch sử được trao tặng giải Nô-ben về Vật lí. 


I - PHÁT HIỆN TIA X 


Năm 1895, khi cho một ống phóng tia catôt hoạt 
động, Rơn-ghen nhận thấy rằng, từ vỏ thuỷ tinh đối 
điện với catôt có một bức xạ được phóng ra. Bức xạ 
này, mắt không trông thấy nhưng lại làm đen một 
tấm kính ảnh, mà ông vẫn gói kín và đặt trong hộp. 
Không hiểu rõ bản chất của tia này, nên ông tạm gọi 
nó là tia X, sau này ta còn gọi nó là tia Rơn-ghen. 


Từ các thí nghiệm của mình, Rơn-ghen đã rút ra 
được kết luận : 


Môi khi mọt chùm tía catôt — tức là một chùm 
electron có năng lượng lớn — đập vào mọi vát rấn 
thì tạt đó phát ra tia X. 


II - CÁCH TẠO TIA X 


Để tạo tia X, người ta dùng ống Cu-lít-giơ. 


c làm. 
nguội 


Ống Cu-lít-giơ là một ống thuỷ tình (H.28.1) 
bên trong là chân không, gồm một dây nung băng 
vonfam ` dùng làm nguồn êlectron và hai điện 
cực : 
= Một catôt K, bằng kim loại, hình chỏm cầu để làm 
cho các êlectron phóng ra từ `, đều hội tụ vào 
anôt A. 

— Một anôt A làm bằng kim loại có khối lượng 
nguyên tử lớn và điểm nóng chảy cao, được làm 
nguội bằng một dòng nước khi ống hoạt động. 
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Chỉ có một số ít 
è]lectron (chưa tới 
lf%) có tác đụng tạo 
ta X. phần còn lại 
(trên 99%) khi đập 
vào anôt chị có tác 
đụng làm nóng nôi. 
Đo đó, anôt nóng 
lên rất nhanh và phai 


dược làm nguội 
bảng một đồng 
hƯỚc, 
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Dày F#` được nung nóng bằng một dòng điện. Người ta đặt 
øiữa anôt và catôt một hiệu điện thế cỡ vài chục kilôvôn. Các 
êlectron bay ra từ đây nung ##ˆ sẽ chuyền động trong điện trường 
mạnh giữa anôt và catôt đến đập vào A và làm cho A phát ra tra X. 


II - BẢN CHẤT VÀ TÍNH CHẬÂT CỦA TỊA X 
1. Bản chât 


Nhà vật lí người Đức Phôn Lau-ê, bằng những thí nghiệm 
tỉnh vi đã chứng minh được tính chất sống của tia X, và sự đồng 
nhất về bản chất của nó với tia tử ngoại. Lau-ê đã cho thấy rằng, 
tia Xchỉ khác tia tử ngoại ở chỗ có bước sóng nhỏ hơn rất nhiều. 


Nhiều thí nghiệm khác đã khăng định, tia X là sóng điện từ có 
bước sóng nằm trong khoảng từ I0"!! m đến 10”Ẻ m (10 nm). 


2. Tính chất 


a) Tính chất nổi bật và quan trọng nhất của tia X là khả năng đâm 
xwyén. Nó dễ dàng đi qua các vật không trong suốt đối với ánh 
sáng thông thường như gỏ, giấy, vái, các mô mềm như thịt, đa. 
Đôi với các mô cứng và kim loại thì nó đi qua khó hơn, và kim 
loại có nguyên tử lượng càng lớn thì tia X càng khó xuyên qua. 
Chẳng hạn, một chùm tia X có thể đi qua một tấm nhôm dày 
vài xentimét., nhưng lại bị chăn bởi một tấm chì đày vài miltmét., 
Vì vậy, chì thường được dùng làm tấm chăn bảo vệ cho người sử 
dụng tia Ấ. 


Tia X có bước sóng càng ngăn thì khả năng đâm xuyên càng 
lớn ; ta nói là nó càng cứng. 


b) Tia X làm đen kính ảnh nên trong y tế, người ta thường 
chụp điện thay cho quan sát trực tiếp bảng mắt. 


©) Tia X làm phát quang một số chất ; ví đ/ : platinô — xIanua — 
bari Vì vậy, chât này được dùng làm màn quan sát khi 
chiếu điện. 

đ) Tia X làm ton hoá không khí. Đo mức độ Ion hoá của không 
khí có thê suy ra được liều lượng tỉa X. Rọi vào các vật đặc biệt 
là kim loại, tia X cũng bứt được êlectron ra khỏi vật. 

e) Tia X có tác dụng sinh lí : nó huy diệt tế bào. Vì vậy người ta 
dùng tia X để chữa trị ung thư nông. 


Tóm lại, tia Xcó đủ các tính chất của tỉa tử ngoại. Đó là bằng 
chứng vẻ sự đồng nhất về bản chất giữa hai loại tia ấy. 


3. Công dụng 


Ngoài các công dụng về chẩn đoán và chữa trị một số 
bệnh trong y học. tỉa X còn được sử dụng trong công nghiệp để 
tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại và trong các tỉnh 
thể ; sử dụng trong giao (thông để kiểm tra hành lí của hành 
khách đi máy bay ; sử dụng trong các phòng thí nghiệm để 
nghiên cứu thành phần và cấu trúc của các vật răn. 


IY - THANG SÓNG ĐIỆN TỪ 


Sự đồng nhất giữa sóng điện từ và sóng ánh sáng. Sóng điện 
từ và sóng ánh sáng cùng truyền được trong chân không với tốc 
độ c. Sóng điện từ cũng truyền thăng, cũng phản xa trên các mãi 
kim loại, cũng khúc xạ không khác gì ánh sáng thông thường. 
Sóng điện từ cũng giao thoa và tạo được sóng dừng, nghĩa là, 
sóng điện từ có đủ mọi tính chất đã biết của sóng ánh sáng. 


Ngày nay, người ta đã tạo ra và sử dụng được các sóng điện 
từ có bước sóng từ một vài kilômét tới xentimét, thậm chí tới 
milimét. thành thử giữa hai miền hồng ngoại và sóng vô tuyến 
cao tần không có ranh giới rõ rệt. 


Trong sư phân rã hạt nhân của một số nguyên tử, có một loại 
tia được phóng ra, có những tính chất giống như tia X. nhưng có 
khả năng xuyên mạnh hơn : đó là tía gamma. Tia gamma, như 
vậy, có cùng bản chất với tía X, nhưmg có bước sóng ngắn hơn 
(dưới I0 !! m). 


Như vậy sóng vô tuyên, tỉa hỏng ngoại. ánh sáng nhìn thấy, 
tia tứ ngoại, tia X và tỉa gamma, đều có cùng bản chất, cùng là 
sóng chiên từ, chỉ khác nhan về tân số (hay bước sóng). Các sóng 
này tạo thành một phổ liên tục gọi là tang sóng điên từ. 

Sư khác nhau về tần số (hay bước sóng) của các loại sóng điện 
từ đã dân đến sự khác nhau về tính chất và tác dụng của chúng. 


Toàn bộ phố sóng điện từ, từ sóng đài nhất (hàng chục 
kilômét) đến sóng ngắn nhất (cỡ 10”! + 10”! m) đã được khám 
phá và sử dụng. 


TÔ - VL12-A 
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Khi chùm êlectron nhanh (tức là có năng lượng lớn) đập vào một vật rắn thì vật đó phát | 


ra tia X. 


Tịa X là sóng điện từ cö bước sóng từ 10!” m đên 10-8 m. x 


Tía X có khả năng đâm xuyên mạnh, có tác dụng làm đen kính ảnh, làm phát quang ¡| 
mnót só chất, làm ion hoá không khí và huỷ diệt tế bào. 


Song điên từ, tỉa hồng ngoai, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tỉa X đều có bản chất 
la song điện từ, nhưng chúng có những tính chất và tác dụng khác nhau. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


„ Tia X là gì? 


Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống 
Cu-lít-giơ. 


Nêu các tính chất và tác dụng của tia X. 


„ồ Nêu tên các sóng hoặc tia trong thang sóng 


điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến 
bước sóng dài. 


Chọn câu đúng. 

Tia X có bước sóng 

A. lớn hơn tía hồng ngoại. 
8. lớn hơn tia tử ngoại. 

€. nhỏ hơn tia tử ngoại. 

D. không thể đo được. 


14ó 


6. 


Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống 
Cu-lít-giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng 
cực đại của các êÌectron, khí đập vào anôt. 
Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron : 
m„ =98,1.10” 3! kg ;—e =—1,6.10”!2C., 


Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu 
điện thế giữa anót và catôt có giá trị 10 kV. 
Hãy tính : 

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống 
trong mỗi giày. 

b) Nhiệt lượng toả ra trên anót trong mỗi phút. 


1Q - VLT12-R 


Và, Thực hàn: : ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG 


BĂNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA - 


———— SH HH SH 2E HH EE du l<CH ——~ -— VT————-NETV — TC S. “RE thhnNNEnONGSEEE.SS. L-2B———————————————————- ——————HHHEnnDEnNNEccccnsannsEP——— + _—_—_-...=.......—=-.—-...— 


I - MỤC ĐỊCH 


1. Quan sát hệ vân giao thoa tạo bởi 
khe Y-âng, sử dụng chùm sáng laze. 


2.Đo bước sóng ánh sáng. 


II - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 

— Nguồn phát tia laze (1 + 5 mW), 

— Khe Y-âng : một màn chắn có hai khe hẹp song 
song, độ rộng mỗi khe bằng 0,05 mm hoặc 
0.1 mm, khoảng cách z giữa hai khe cho biết trước. 
— Thước cuộn 3 000 mm. 

— Thước kẹp 0 + 150 mm, độ chia nhỏ nhất 0,02 
hoặc 0,05 mm. 

~ Giá thí nghiệm. 

= Một tờ giấy trăng. 


li - CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


Ta laze là một chùm sáng song 
song, đơn sắc. Khi chiếu chùm tia 
laze vuông góc với màn chắn P có 
hai khe hẹp song song #, #› (Hình 
29.1). \, F;¿ trở thành hai nguồn 
kết hợp phát sóng ánh sáng về phía 
trước. Cách một khoảng D, ta đặt koszksG6GGSeoo _ 
màn quan sát # song song với , Hình 29.1 
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Các sóng ánh sáng từ #,, F; gặp nhau sẽ giao thoa với nhau, 
trên màn E xuất hiện hệ vân màu gồm những dải sáng tối xen kẽ. 
Khoảng vân ï (khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tốt liên 
tiếp) liên hệ với ø, D và bước sóng 2 theo công thức : 


q 
Nếu khoảng cách z giữa hai khe cho biết trước (hoặc có thể 
đo bằng kính hiển vi), đo khoảng cách Ð và khoảng vân ¡, ta 
tính được bước sóng ÄÀ của tia laze. 


IY - TIẾN HÃNH THÍ NGHIỆM 


1. Bộ dụng cụ khảo sát giao thoa qua khe Y-âng dùng tia 
laze (Hình 29.2a) 


- Bộ dụng cụ gồm một nguồn phát tia laze § (có thể dùng một 
laze bán dân) phát ra tia sáng laze màu đỏ, chiếu vuông góc vào 
mặt phẳng màn chắn P. Cả hai được lắp trên một giá đỡ có các 
vít hãm có thể điều chỉnh được. 


a=0,2 03 0,4 
(mm) 


A2 = 0,005 mm 


a) SỐ — b) 


Hìinh292_ a) Bộ dụng cụ khảo sát giao thoa qua khe Y-àng dùng tỉa laze. 
bị Hệ ba khe Y-äng trên màn chắn P. 


— Để nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách ø, trên P có ba hệ 
khe Y-âng có khoảng cách a khác nhau 0,2 ;: 0,3 ; 0,4 mm (Hình 
29.2b). Trong bài thí nghiệm này, ta có thể tuỳ chọn một trong 
ba hệ khe nói trên. Khoảng cách a giữa hai khe được ghi ngay ở 
vị trí dưới khe. Màn quan sát £ là một tờ giấy trắng dán lên 
tường hoặc đán lên một bảng màn ảnh có chân, đặt trên mặt bàn, 
song song với mặt phẳng P và cách P một khoảng D = 1,5 + 2 m. 
Độ lớn của khoảng vân ¡ đo bằng thước cặp, còn khoảng cách / 
đo bằng thước milimét. 


2. Tìm vân giao thoa 


Căm phích điện của bộ nguồn phát laze S vào ổ 
điện xoay chiều ~220 V. Bật công tắc K, ta nhận 
được chùm tia laze màu đỏ. 

— Điều chỉnh vị trí màn chắn sao cho chùm tia laze 
chiếu thẳng góc đúng vào hệ khe Y-âng đã chọn. 


— Màn quan sát # đặt cách P khoảng 1,5 đến 2 m. 
Điều chỉnh, dịch chuyển giá đỡ Œ sao cho chùm tia 
laze chiếu đúng vào màn È và vuông góc với màn. 
Quan sát hệ vân giao thoa xuất hiện trên màn. 


— Quan sát và nhận vét 
+ Vân sáng nào là vân sáng giữa ? 


+ Các vân giao thoa phân bố trên màn # cách đều 
nhau hay không ? Ảnh hưởng của vị trí đặt màn È 
(gần, xa, song song hoặc không song song với 
màn chăn P) đến hệ vân giao thoa như thế nào ? 
Giải thích. 


3. Xác định bước sóng của chùm tia laze 


— Dùng thước 3 000 milimét đo (Š lần) khoảng cách 
D từ màn chăn (chứa khe Y-âng) đến màn quan 
sát E, ghi kết quả vào Bảng l1. 


— Đánh dấu vị trí của các vân sáng trên tờ giấy trắng 
(màn E) phân bố trên ; khoảng vân, m tuỳ chọn từ 
2 đến 6 (Hình 29.3). Dùng thước cặp đo (5 lần) 
khoảng cách L giữa hai vân sáng đã được đánh dấu 
Ở ngoài cùng, ghi vào Bảng ]. 


— Khoảng vân ¡ : ¡= đi (mm) 
H 


— Bước sóng của chùm laze được tính theo công thức : 


iq aL 


sẻ M, 
D Dìn k2 


— Tăt công tắc K, rút phích điện của nguồn laze ra 
khỏi ổ cắm điện. Kết thúc thí nghiệm. 


Hình 29.3 


Đánh dẫu và đo khoảng cách giữa 6 
khoảng vàn giao thoa trên man Ê. 
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BÁO CÁO THỰC HÀNH 
T)O BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA. 


HỘ VÀ HH Gaggc0n0Q0e:lsdtooesravesosuerl TU Xruesavsapsa FT [cnudebsetooestyangtsiáu 
Ngày làm thực hành :.........................-----22c2C2222222222222222222222222222229222222222222222222227222222222ee 


I - MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH 


HẠ (R8 PP m HH8 8 B mm HÀ HP PM MP HP HN HP" HP SN. „HN. BE PP BƠ. HP HP, BH UP 5B P NI. "GA" HP. BE HP HN" BE B5 HP. B5 HUIE BỊ." HP HP. SN, BN" BÍNB BẾP HS BU H1 BE PB BỊ PB 5B -"G. EU "HP 0" ĐB PB B " GA BỊ EB BH HN BE ĐI. "HE UP B5 G8 5B PB 8B 8% 8 m8 


II - TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là gì 2? 

2. Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là gì ? 

3. Công thức tính khoảng vân và công thức xác định bước sóng ánh sáng trong trường 
hợp giao thoa của hai sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Y-âng là như thế nào ? 

II - KẾT QUÁ THÍ NGHIÊM 

Xác định bước sóng của chùm tỉa laze 

Bảng 1 


- Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp F, F.: RE /sauasuiasb SỂ ssesyàm (mm) 
- Độ chính xác của thước milimét : 
- Độ chính xác của thước cặp : 


| Lần đo l D 
| 
2— 
3 
4 Eo— 


Trung bình 
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a) Tính giá trị trung bình của bước sóng Â : 
-_ đĨ 
À 1á 6062212662260x2417SE2d2saï0) R06 'âz¿sse 
nÙ 


b) Tính sai số 1Ì đối của bước sóng Z : 
A^  Aa AL AD 


4 a L D 


Trong đó : 
AL = AL+A' là sai số tuyệt đối của phép đo độ rộng của khoảng vân, dùng thước cặp. 


AD = AD+A là sai số tuyệt đối của phép đo khoảng cách giữa màn chăn ? và 
màn quan sát #, dùng thước milimét. 
c) Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng À: 
NT S0 n8 na ca aổa . ẽa số. `... 


d) Viết kết quả đo của bước sóng À: 


lên. PC ca nan 


I† 


CÂU HOI VÀ BÀI TẬP 


9 
1. Vĩ sao phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡG 3. Vì sao khi đo khoảng vân ¡ bằng thước cặp, ta 
để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn lại phải đo khoảng cách qiữa n vân mà không 
chắn P và màn quan sát E ? đo khoảng cách giữa hai vân kê nhau ? 


2. Cho chùm sáng laze có bước sóng 2 = 0,65m. 4. Hệ vân giao thoa sẽ thay đổi thế nảo, nếu : 
Khoảng cách từ màn chắn P đến màn quan sát 

E bằng 2 m. Để tạo ra hệ vân giao thoa có 
khoảng vân ¡ = 1,3 mm thì khoảng cách a giữa 

` ^ + ⁄ ) 

hai khe hẹp phải chọn bằng bao nhiêu ? b) 5 là một nguồn sáng trắng ¡ 


a) Thay nguốn sáng laze màu đỏ bằng nguồn 
sáng laze màu xanh ? 


IŠ§1 


1. Hai thí nghiệm Niu-tơn cho thấy rằng 
có hai loại ánh sáng : đơn sắc và phức 
tạp, và bất kì một chùm ánh sáng phức 
tạp nào (ví dụ : ánh sáng trăng) cũng là 
hỗn hợp của nhiều chùm sáng đơn sắc 
(có thể có màu rất khác nhau). 


2. Thí nghiệm Y-âng lại cho thấy rằng, 
ánh sáng có bản chất sóng và thí nghiệm 
ấy cũng giúp ta xác định được bước sóng 
của ánh sáng. 

Kết quả các phép đo cho thấy rằng, mỗi 
ánh sáng đơn sắc — còn gọi là bức xạ đơn 
sắc — ứng với một bước sóng hoàn toàn 
xác định. 

Bức xạ có bước sóng lớn nhất mà mắt 
còn nhìn thấy được là bức xạ màu đỏ, với 
bước sóng chừng 760 nm, và bức xạ có 
bước sóng nhỏ nhất mà mắt còn nhìn 
thấy là bức xạ màu tím, với bước sóng 
chừng 380 nm. Bước sóng của các bức xạ 
màu da cam, vàng, lục... đều nằm trong 
khoảng từ 380 nm đến 760 nm nói trên. 
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3. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cũng là 
sóng điện từ, nhưng mắt không nhìn 
thấy. 

4. Tia X. còn gọi là tia Rơn-ghen, cũng là 
sóng điện từ nhưng có bước sóng còn 
ngắn hơn cả tia tử ngoại. Tính chất quan 
trọng nhất của tia Xlà đi qua được những 
chất không trong suốt thông thường, như 
vải, gô, giấy, thịt, da... Do đó, tia X được 
sử dụng trong chiếu điện, chụp điện. 


5. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh 
sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia 
gamma đều có cùng bản chất, cùng là 
sóng điện từ, chi khác nhau về tần số 
(hay bước sóng). 


CHƯNG VỊ 


Máy bay chạy bảng pin Mặt Trời đang bay thử nghiệm trên Thái Bình Dương. 


Hiện tượng quang điện. 

Giả thuyết Plăng. Lượng tử năng lượng. 

Thuyết lượng tử ánh sáng. Phôtôn. 

Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở. Pin quang điện. 
Hiện tượng quang — phát quang. 

Hai tiên để của Bo về cấu tạo nguyên tử. 


Laze. 
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S= ...v sẽ 
X? “ 1 


y í¿_ HĂÈN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 
PÀŸ,  THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG _ 


Có thể làm cho các êlectron bật ra khỏi mặt một tấm kim loại bằng cách nung nóng nó (hiện 
tượng phát xạ nhiệt êlectron) hoặc dùng các ion để bắn phá nó (hiện tượng phóng điện ẩn). Còn 
có cách nào khác làm cho các êlectron bật ra khỏi mặt một tấm kim loại không ? 


Hình 30.1 


FT Nếu làm thŸ nghiệm với tấm 
kẽm tích điện dương thì góc lệch 
của kim tĩnh điện kế sẽ không bị 
thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm 
bằng ánh sáng hồ quang. Tại sao ? 
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I - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 
1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện 


Thí nghiệm này được Héc thực hiện vào năm 
1887. Thoạt tiên, gắn một tấm kẽm tích điện âm vào 
cần của một tĩnh điện kế, kim của tĩnh điện kế lệch 
đi một góc nào đó (H.30.1). Sau đó, chiếu một chùm 
sáng do một hồ quang phát ra vào tấm kẽm thì góc 
lệch của km tĩnh điện kế giảm đi. 


Thay kẽm bằng kim loại khác, ta cũng thấy hiện 
tượng tương tự xảy ra. 


Làm nhiều thí nghiệm khác nữa, người ta đã 
chứng minh được rằng ánh sáng hồ quang đã làm 
bật êlectron khỏi mặt tấm kẽm. 


ra 
2. Định nghĩa 


Hiện tượng ảnh sang làm bạt các électron 
ra khỏi mặt kim loại goi là hiện tượng quang 
điện (ngoài). 


3. Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng một tấm 
thuỷ tinh dày thì hiện tượng trên sẽ không xảy ra. 
Vì thuỷ tinh hấp thụ rất mạnh các tia tử ngoại, nên 
hiện tượng trên chứng tỏ rằng bức xạ tử ngoại có 
khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm, còn 
ánh sáng nhìn thấy được thì không. 


lÍ - ĐỊNH LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN 


Dùng tấm lọc màu để lọc lấy một ánh sáng đơn Bảng30.1 
sắc nhất định, rồi cho chiếu vào mặt tấm kim loại, Giá trị giới hạn quang điện Â„ của một 
xem có xảy ra hiện tượng quang điện không. Người  ;õkmloại. 
ta thấy, đối với mỗi kim loại, ánh sáng chiếu vàonó “ˆ 


————————— 


m `“ “ + Đ. LẠ “ F) „ | Chất. | ( im) “Chất TẾ (tim) | 
(gọi là ánh sáng kích thích) phải có bước sóng À ... & : _ M, | Ì 
không lớn hơn một giá trị Â¿ nào đó (Â < Ä) thì BC 026 Cani 045. 
hiện tượng quang điện mới xảy ra. Bước sóng ÀnaØỌI!  —— | —E——— | 
à giới lận của Kĩ ï B8 gi " Đồ 030, Nati , 0/50 
là giới hạn quang điện của kim loại đã cho. ng 30 | Nam 050. 
Ta có định luật về giới hạn quang điện sau đây : Kẽm 035. Kaii _— 0885. 
Đối với môi kim loại, ánh sáng kích thích phải có _ Nhôm | 036 Í Vep | - 0,66 | 


bước sóng À ngắn hơn hay bằng giới hạn quang  - ———— | — 
điện À„ của kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng 
quang điện. 
Giới hạn quang điện của môi kim loại là đặc 
trưng riêng của kim loại đó. 


Dùng thuyết sóng điện từ về ánh sáng, ta không 
thể giải thích được định luật về giới hạn quang điện. 
Đó là vì, theo thuyết này, khi sóng điện từ lan truyền 
đến kim loại thì điện trường trong sóng sẽ làm cho 
các êlectron trong kim loại dao động. Nếu cường độ 
điện trường đủ lớn, tức là cường độ ánh sáng kích 
thích đủ mạnh, thì êlectron có thể bị bật ra, bất kể 
bước sóng của sóng điện từ đó là bao nhiêu. 

Định luật về giới hạn quang điện chỉ có thể giải 
thích được bằng thuyết lượng tử ánh sáng. 


II - THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 
1. Giả thuyết Plăng 

Khi nghiên cứu bằng thực nghiệm quang phổ 
của các nguồn sáng, người ta đã thu được những 
kết quả không thể giải thích được bằng các lí 
thuyết cổ điển. Để giải quyết những khó khăn này, 
Plăng cho rằng vấn đề mấu chốt nằm ở quan niệm 
không đúng về sự trao đổi năng lượng giữa các 
nguyên tử và phân tử. 
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Mạc Plãng (Max Planck, 
185B - 1947] là nhà vật lí 
người Đức, giải Nô-ben 
năm 1918, người đã đạt 
nên móng cho một 
trong hai học thuyết vật 
lí lớn : Thuyết lương tử 


WẾ Nêu sự khác 
biệt giữa giả thuyết 
Plăng với quan niệm 
thông thường về sự 
phát xạ và hấp thụ 
năng lượng. 


15ó 


Năm 1900, Plăng đề ra giả thuyết sau đây : 

Lượng năng lượng mà môi lần một nguyên tử hay phân tứ hấp 
thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hƒ ; trong 
đó ƒ là tân số của ánh sáng bị hấp thụ tay được phát ra ; còn h 
là một hằng số. 

Giả thuyết Plăng đã được rất nhiều sự kiện thực nghiệm xác 
nhận là đúng. # 
2. Lượng tử năng lượng 

Lượng năng lượng nói ở trên gọi là lượng tứ năng lượng và 

được kí hiệu bằng chữ e : 


e= hƒ (30.1) 
h gọi là hằng số Plăng và được xác định bằng thực nghiệm : 
;=6,625:10 21.1, 
3. Thuyết lượng tử ánh sáng 


Năm 1905, dựa vào giả thuyết Plăng để giải thích các định 
luật quang điện, Anh-xtanh đã đề ra thuyết lượng tử ánh sáng, 
hay thuyết phôtôn. Nội dung thuyết đó như sau : 


a) Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 


b) Với môi ánh sáng đơn sắc có tần số ƒ, các phôtôn đều giống 
nhau. mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hƒ. 


c) Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.10 m/s dọc 
theo các tia sáng. 


đ) Môi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh 
sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn. 


-_Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có 
phôtôn đứng yên. 


4. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết 
lượng tử ánh sáng 


Anh-xtanh cho rằng hiện tượng quang điện xảy ra do sự hấp 
thụ phôtôn của ánh sáng kích thích bởi êlectron trong kim loại. 
Môi phôtôn bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho 
một êlectron. Muốn cho êlectron bứt ra khỏi mặt kim loại phải 
cung cấp cho nó một công để “thắng” các liên kết. Công này gọi 


là công thoát (A). Như vậy, muốn cho hiện tượng quang điện xảy 2 
ra thì năng lượng của phôtôn ánh sáng kích thích phải lớn hon . £ØW 
hoặc băng công thoát : : 


h/>}Ạ hay h— >A ~- Ñ 
_ À _ 
LÊ 6 hc 
Từ đó suyra : 4 £ Fì 
hc _ ` 
Đặt Ân =—— 30.2 c ai k- 

š * A ĐỀU ) An-be Anh-xtanh (Albert 

Einstein, 1879 -1955] là 

ta CÓ : 2<% (30.3) nhà vật lí người Đức, 


người đế xướng ra 


^¿ chính là giới hạn quang điện của kim loại và hệ thức (30.3) phản ;¡„¿¡ ;uøng đó: ¿› 


ánh định luật về giới hạn quang điện. thuyết lượng tử ánh 
sảng. Giải Nó-ben năm 

1m. ề - › : ° 1 - By h hị niải 

IY - LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG koủÒ g tệp: Si< ta 


thích các định luật 
Có nhiều hiện tượng quang học chứng tỏ rằng ánh sáng có #12198": 
tính chất sóng : lại cũng có nhiều hiện tượng quang học khác 
chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. Điều đó cho thấy ánh sáng 
vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt : ánh sáng có lưỡng 
tính sóng — hạt. 


Chú ý rằng dù tính chất nào của ánh sáng thể hiện ra thì 
ánh sáng vân có bản chất điện từ. 


Hiện tượng ánh sáng làm bật êÌectron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện. 


Định luật về giới hạn quang điện : Ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật êlêctron ra 
khỏi một kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của 
kim loại đó. 

- Giả thuyết Pläng : Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ 
hay phát xa có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf ; trong đó f là tấn số của ánh sáng 
bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là một hằng số. ' | 


„ Thuyết lượng tử ánh sáng : 
- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 


- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang 
năng lượng bằng hí. 


— Trong chân không, phỏtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tỉa sáng. 


= Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xa hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra 
hay hấp thụ một phôtôn. 
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Hiện tượng quang điên xảy ra do có sư hấp thụ phôtôn trong ánh sáng kích thích be? 


--@jectron trong kim loại. 


CAU HƠI VÀ BÀI TẠP 


1. Trình bày thí nghiệm Héc về hiện tượng 
quang điện. 


._ Hiện tượng quang điện là gì ? 

‹_ Phát biêu định luật về giới hạn quang điện. 
-_ Phát biếu nội dung của giả thuyết P[ăng. 
Lượng tử năng lượng là gì ? 


Phôtôn là gì ? 


Oœ »i ŒœẦ ƯA + 0 


„‹ Giải thích định luật về giới hạn quang điện 
bằng thuyết phôtôn. 


9, Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng 
quang điện ? 


A. Electron bứt ra khôi kim loại bị nung nóng, 


B. Èlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. 


C. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va 
chạm với một nguyên tử khác. 


D. Électron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị 
chiếu sáng. 


I58 


Phát biểu nội dung của thuyết lượng tử ánh sảng. 


Dựa vào Bảng 30.1 để trả lời càu 10 và TT. 


10. Chọn câu đúng. 
Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm 
đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra 
nếu ánh sáng có bước sóng 
À. 0,1 hm. B. 0,2 im. 
C. 0,3 um. D. 0,40m, 

11. Ánh sáng có bước sóng 0,60 um có thể qây ra 
hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây ? 
À. XeSi. 8. Kaii, 
C. Natri. D. Canxi. 

12. Tính lượng tử nảng lượng của các ánh sáng đỏ 
(0,75 um) và vàng (0,55 tim), 

13. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 hm. Tính 
công thoát của êlectron khỏi kẽm theo đơn vị 
Jun và eV, 


Cho 1 eV = 1,6,10~J. 


——=_--Ÿ—-..a== 


§[ Hiện rượNG oUANG Đi 


ẸN TRONG 


———_— ~~—~1—x : xm==xEẽ=z< m6 =s—=—— ~ ~ 


Ngày nay, hiện tượng quang điện trong hầu như đã hoàn toàn thay thế hiện tượng quang điện ngoài 
mà ta học ở bài trên trong những ứng dụng thực tế. Vậy hiện tượng quang điện trong là gì ? 


¡ - CHẤT QUANG DẪN VÀ HIỆN TƯỢNG 
QUANG ĐIỆN TRONG 


1. Chất quang dẫn 


Một số chất bán dẫn như Ge, Sĩ, PbS, PbSe, PbTe, 
CdS, CdSe, CdTe.,... có tính chất đặc biệt sau đây : 
Chúng là chất dân điện kém khi không bị chiếu sáng 
và trở thành chất dân điện tốt khi bị chiếu ánh sáng 
thích hợp. Các chất này gọi là chất quang dân. 


2. Hiện tượng quang điện trong 


Dựa vào thuyết lượng tử ánh sáng, ta có thể giải 
thích đặc tính của các chất quang dẫn như sau : Khi 
không bị chiếu sáng, các êlectron ở trong các chất 
quang dẫn đều ở trong trạng thái liên kết với các nút 
mạng tinh thể. Hầu như không có êlectron tự do. 
Khi đó các chất nói trên là chất dẫn điện kém. 

Khi bị chiếu sáng, môi phôtôn của ánh sáng kích 
thích sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một 
êlectron liên kết. Nếu năng lượng mà êlectron nhận 
được đủ lớn thì êlectron đó có thể được giải phóng 
khỏi mối liên kết để trở thành êlectron dẫn và tham 
gia vào quá trình dân điện. Mặt khác, khi êlectron lên 
kết được giải phóng thì nó sẽ để lại một lỗ trống. Lõ 
trống này cũng tham gia vào quá trình dân điện. Kết 
quả là khối chất nói trên trở thành chất dẫn điện tốt. 

Hiện tượng ánh sảng giai phóng các cÌecfron 
liên két để cho chúng trở thành các électron dán 
đồng thời tạo ra các lö trong cùng tham gia vào quá 
trình dan điện, gọi là hiện tượng quang điện trong. 


f1 


Bảng 31.1 
Năng lượng kích hoạt và giới hạn quang 
dẫn của một số chất. 
.__ Chất _ A(e | Âglnm) - 
G6 066 1,88 
$- - Lư 12 111 
PbS 040 4,14 
PbSe 0,22 5,65 
PbTe 0,25 497 
CdS 0,72 0,90 
CdTe 0,82 


151 


Năng lượng kích hoạt là năng 
lượng cần thiết để giải phóng một 
êlectron liên kết thành êlectron dẫn. 


fS So sánh độ lớn của giới hạn 
quang dẫn với độ lớn của giới hạn 
quang điện và đưa ra nhận xét. 
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Hinh 31. ï 
1. Sơi dây bằng chất quang dẫn 
2. Đề cách điện 


t0 Œ (8 Ƒˆ 


sẻ mă 

F = : 5 _. 
_'=iøggg.. 
bày. - :  .82lý 
4. : _s 
_8=GBE6B.. 
" b | b " ." 3 ` 
'=ømggu.. 


Hình 31.2 
Bỏn ö vuông ở qgúc trên của mảy tỉnh là 
bón pin quang điện, chủng được mắc nõi 
tiêp với nhau. 


IIIIIllL, 


Hình 31.3 


1ó0 


Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng 
trong quang điện trở và pin quang điện. 


II - QUANG ĐIỆN TRỞ 
Quang điện trở là một điện trở làm băng chất 
quang dẫn. Nó có cấu tạo gồm một sợi dây bằng 
chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện (H.3I.I). 
Điện trở của quang điện trở có thể thay đối từ vài 
mêgaôm khi không được chiếu sáng xuống đến vài 
chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp. 


II - PIN QUANG ĐIỆN 


1. Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là một 
nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó 
biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng 
(H.31.2). 


2. Hiệu suất của các pin quang điện chỉ vào khoảng 
trên dưới 10%. 


3. Ta xét cấu tạo và hoạt động của pin quang điện. 


a) Pin có một tấm bán dẫn loại ø., bên trên có phủ 
một lớp mỏng bán dẫn loại p (H.31.3). Có thể tạo 
ra lớp này bằng cách cấy một tạp chất thích hợp 
vào lớp bề mặt của tấm bán dân loại ø. Trên cùng 
là một lớp kim loại rất mỏng. Dưới cùng là một 
đế kim loại. Các kim loại này đóng vai trò các 
điện cực trơ. 


b) Giữa bán dân loại n và bán dân loại p hình thành 
một lớp chuyển tiếp p-w. Lớp này ngăn không cho 
êlectron khuếch tán từ ø sang p và lỗ trống khuếch 
tán từ p sang 0. Vì vậy, người ta gọi lớp chuyển tiếp 
này là lớp chặn. 


c) Khi chiếu ánh sáng có bước sóng ngắn hơn giới 
hạn quang điện vào lớp kim loại mỏng ở trên cùng 
thì ánh sáng sẽ đi xuyên qua lớp này vào lớp loại p, 
gây ra hiện tượng quang điện trong và giải phóng ra 
các cặp êlectron và lỗ trống. Êlectron đễ dàng đi 
qua lớp chặn xuống bán dân loại ø. Còn lô trống thì 
bị giữ lại trong lớp p. Kết quả là điện cực kim loại 
mỏng ở trên sẽ nhiễm điện dương và trở thành điện 
cực dương của pin, còn đế kim loại ở dưới sẽ nhiễm 
điện âm và trở thành điện cực âm của pin. 


Nếu nối hai điện cực băng một dây dẫn thông 
qua một ampe kế thì ta sẽ thấy có dòng quang điện 
chạy từ cực dương sang cực âm. 


Suất điện động của pin quang điện nằm trong 
khoảng từ 0,5 V đến 0,8 V. 


C2 


4. Pin quang điện được ứng dụng trong các máy đo 
ánh sáng, vệ tinh nhân tạo, máy tính bỏ túi... Ngày 
nay, người ta đã chế tạo thử thành công ô tô và cả 
máy bay chạy bằng pin quang điện. 


FS% So sánh độ lớn suất điện động 
của pin quang điện với suất điện 
động của pin hoá học. 


Chất quang dẫn là chất bán dẫn cỏ tính dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở 
' thành dẫn điện tốt khi-bị chiếu ánh sáng thích hợp. 


_ __ Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các êlectron liên kết được ánh sáng giải 


phóng để trở thành các êlectron dẫn. 


4 cạnh một lớp chặn. 
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— Pin quang điện là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang 
' năng thành điện năng. Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên 


léIl 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


? 
5, Điện trở của một quang điện trở cỏ đặc điểm 
nào dưới đây ? 


1. Chảt quang dẫn là gì ? 
2. Hiện tượng quang điện trong là gì ? Giải thích 


tính quang dẫn của một chất. 


- Trình bày câu tạo và hoạt động của một pin 
quang điện. 


„ồ Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu 
tương ứng ở phần dưới để thành một câu có 
nội dung đúng. 

À. Pin hoá học... 

B. Pin nhiệt điện... 

C. Pin quang điện... 

a) ... hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện 
trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn. 

b) .. hoạt động dựa vào sự hinh thành các hiệu 
điện thế điện hoá ở hai điện cực, 

c) ., hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu 
điện thế khi các êlectron tự do khuếch tán từ 
đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại. 


1á2 


A. Có qiá trị rất lớn. 

B. Có giá trị rất nhỏ. 

C. Có giá trị không đổi. 

D. Có giá trị thay đồi được. 


-- Suất điện động của một pin quang điện có đặc 


điểm nào dưới đây ? 

A, Có giả trị rất lớn. 

B. Có giá trị rất nhỏ. 

C, Có giá trị không đôi, không phụ thuộc điều 
kiện bên ngoài. 


D. Chỉ xuất hiện khi pin được chiếu sáng. 
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; ˆ HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG 
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Người ta đã sản xuất ra nhiều loại công tắc điện có đặc điểm sau đây : Khi đèn trong phòng tắt 
đi, ta thấy nút bấm của công tắc phát ra ánh sáng màu xanh. Sự phát sáng này kéo dài hàng giờ, 
rất thuận tiện cho việc tìm chỗ bật điện trong đêm. Đó là hiện tượng gì ? 


I - HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG 
1. Khái niệm về sự phát quang 


Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước 
sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác. Hiện 
tượng đó gọi là hiện rương quang - phát quang. Chất 
có khả năng phát quang là chất phát quang. 


Ví dụ : Nếu chiếu một chùm bức xạ tử ngoại vào 
một ống nghiệm dựng dung dịch fluorexêimn thi 
dung dịch này sẽ phát ra ánh sáng màu lục (H.32. ). 
Ở đây, bức xạ tử ngoại là ánh sáng kích thích, còn 
ánh sáng màu lục do fluorexêin phát ra là ánh sáng 
phát quang. 


Thành trong của các đèn ống thông dụng có phủ 
một lớp bột phát quang. Lớp bột này sẽ phát quang 
ánh sáng trăng khi bị kích thích bởi ánh sáng giàu 
tia tử ngoại do hơi thuỷ ngân trong đèn phát ra lúc 
có sự phóng điện qua nó. 


Một đặc điểm quan trọng của sự phát quang là 
nó còn kéo đài một thời gian sau khi tất ánh sáng 
kích thích. Thời gian này dài ngắn khác nhau phụ 
thuộc vào chất phát quang. 


2. Huỳnh quang và lân quang 


Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc 
điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi 
tắt ánh sáng kích thích. Sự phát quang này gọi là 
si huỳnh quang. 


Ảnh sáng màu lục 


Bức xạ tử ngoại 


Hình 321 


Chủ ý : Ngoài hiện tượng quang - 
phát quang. còn có các hiện tượng 
phát quang khác như : hoá - phát 
quang ở con đom đóm, phát quang 
catôt ở màn hình vô tuyến. điện - 
phát quang ở đèn LED,... 
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Sĩ Tại sao sơn quét trên các biển 
báo giao thông hoặc trên đầu các 


cọc chỉ giới có thể là sơn phát . 


quang mà không là sơn phản 
quang (phản xạ ánh sáng) ? 


ˆ.. Hiện tượng quang - phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh 


sáng có bước sóng khác. 


ˆ Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích. 


Sự phát quang của nhiều chất rắn lại có đặc điểm 
là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng 
thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích. Sự 
phát quang này gọi là sự lán quang. Các chất rắn 
phát quang loại này gọi là các chất lần quang. 


Mội số loại sơn xanh, đỏ, vàng lục quét trên các 
biển báo giao thông hoặc ở đầu các cọc chỉ giới 
đường là các chất lân quang có thời gian kéo dài 
khoảng vài phần mười giây. 
tai 


II - ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁNH SÁNG HUỲNH QUANG 


Từ nhiều thí nghiệm, người ta đã rút ra nhán 
xéi : Anh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn 
bước sóng cua ánh sáng kích thích : Âu > Âu 


Dựa vào thuyết lượng tử ánh sáng ta có thể giải 
thích được đặc điểm nói trên. Thực vậy, mỗi nguyên 
tử hay phân tử của chất huỳnh quang hấp thụ hoàn 
toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng 
lượng "ý. để chuyển sang trạng thái kích thích. Khi 
ở trong trạng thái kích thích, nguyên tử hay phân tử 
này có thể va chạm với các nguyên tử hay phân tử 
khác và bị mất một phần năng lượng. Khi trở về 
trạng thái bình thường nó sẽ phát ra một phôtôn »/,, : 
có năng lượng nhỏ hơn : 


dị < h/\ => Ẩ nu >2 Âu 


| 


CAU HƠI VÀ BÀI TẬP 


.-- Hiện tượng quang - phát quang là qì ? 
Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và 
hiện tượng lần quang. 

-_ Ảnh sáng huỳnh quang có đặc điểm gì ? 


‹ Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự 
phát quang :? 


A. Tia lửa điện. 

B. Hỗ quang. 

C. Bóng đèn ống. 
D. Bóng đèn pin. 


,_ Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam 
thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ảnh 
sáng nào dưới đầy ? 


A. Ảnh sáng đò. 

B. Ánh sáng lục. 

C. Ánh sáng lam. 
D. Ảnh sáng chàm. 


5. Một chất có khả Tăng phát quang ánh sáng 


màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử 
ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó 
thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào ? 


À. Màu đỏ. 
B. Màu vàng. 
C. Màu lục. 
D, Màu lam. 


._ Ở trên áo của các công nhân làm đường hay 


dọn vệ sinh trên đường thường có những 
đường kẻ to bản, nắm ngang, màu vàng 
hoặc lục. 

a) Những đường kẻ đó dùng để làm gì ? 

b) Những đường kẻ đó bằng chất liệu phát 
quang hay phản quang ? 

c) Hãy để xuất một thí nghiệm đơn giản để 
nhận biết những chất liệu đó là phát quang 
hay phản quang. 
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á 
2 MẪU NGUYÊN TỬ BO. 


Một trong những thành công lớn của thuyết lượng tử ánh sáng là giải thích được nhiều hiện 
tượng liên quan đến quang phổ của các nguyên tử. 


I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ 


Năm I9I11, sau nhiều công trình nghiên cứu công phu, 
Rơ-dơ-pho (Rutherford) đã đề xướng ra mẫu hành tinh nguyên 
tử. Tuy nhiên mâu này đã gặp phải khó khăn là không giải thích 
được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành quang phố 
vạch của các nguyên tử. 


: Năm 1913, Bo đã vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng vào hệ 
Nin-xơ Bo (Niels Bohr tHỐng nguyên tử và để ra một mâu nguyên tử mới gọi là mẫu 
1885 - 1962), nhà vậtlí Tguyên từ Bo. Mâu này đã giải thích được sự tạo thành quang 
Đan Mạch, là người đáu phố vạch của các nguyên tử, đặc biệt là nguyên tử hiđrô. 


tiên xê lÍ thuyế ` ANH. ` ` mm... 
TT SN ĐỰNG: VY. Trong mẫu này, Bo vẫn giữ mô hình hành tỉnh nguyên tử của 
về câu tạo nguyên: tử i 


lùa /Tnln :LiỀn: vÕa Rơ-dơ-pho, nhưng ông cho răng hệ thống nguyên tử bị ch phối 
thuyết lượng tử Ông bởi những quy luật đặc biệt có tính lượng tử mà ông đê ra dưới 
được giải Nô-ben vẽ dạng hai giả thuyết. Người ta gọi chúng là hai tiên đề của Bo về 
Vật lỉ năm 1922. cấu tạo nguyên tử. 


FẩI Trình bày mẫu I - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 
hành tinh nguyên tử 


của Rơ-dơ-pho. 1. Tiên đề về các trạng thái dừng 
Nguyen tứ chỉ tôn tại trong một số trạng thái có năng lượng 
xác định, gọi là các trạng thái dựng. Khi ở trong các trạng thái 
dừng thì nguven tư không bức xa. 
Trong các trạng thái lung của HgHV€H tứ, cÌlectroH cÌ: 
chuyền động quanlt hạt nhân trên những quÿ đạo có bán kính 
hoàn toàn vác định goi là các quý đạo dựng. 


lóó 


Đối với nguyên tử hiđrô, bán kính các quy đạo 
dừng tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên 
liên tiếp : 


Bán kính : Fọ 4ro 9ro lồng 25rọ 3Óro 


Tên quỹ đạo : K L AM N O PP 
với rạ = 5,3.10”!! m; rạ gọi là bán kính Bo. 


Ta hiểu năng lượng của nguyên tử ở đây bao gồm 
động năng của êlectron và thế năng tương tác tĩnh 
điện giữa êlectron và hạt nhân. 


Bình thường, nguyên tử ở trong trạng thái dừng 
có nãng lượng thấp nhất và êlectron chuyển động trên 
quỹ đạo gần hạt nhân nhất. Đó là rang thái cơ bản. 


Khi hấp thụ năng lượng thì nguyên tử chuyển 
lên các trạng thái dừng có năng lượng cao hơn và 
êlectron chuyển động trên những quỹ đạo xa hạt 
nhân hơn. Đó là các trạng thái kích thích. 

Các trạng thái kích thích có năng lượng càng cao 
thì ứng với bán kính quỹ đạo của êlectron càng lớn 
và trạng thái đó càng kém bền vững. Thời gian sống 
trung bình của nguyên tử trong các trạng thái kích 
thích rất ngắn (chỉ vào cỡ 10”Š s). Sau đó nó chuyển 
dần về các trạng thái có năng lượng thấp hơn, và 
cuối cùng về trạng thái cơ bản. 


2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng 
của nguyên tử 


Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có 
năng lượng (E,„) sang trạng thái dừng có năng 
lượng tháp hơn (E,„) thì nó phát ra một phótôn có 
nàng lượng đúng băng liệu E, — E : 


6 = hNm = En — Em (33.1) 


Ngược lại, nếu nguyên tứ đang ở trong trạng 
thái dừng có năng lượng F„ mà háp thụ được một 
phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu E,— E„„ thì 
nó chuyền len trạng thái dừng có năng lượng cao 
E (H.33.1). 


Hạn 


Hình 33. l 
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2 Nếu phôtôn có 
năng lượng lớn hơn 
hiệu E„ — E„ thì 
nguyên tử có hấp 
thụ được không ? 


Tiên đề này cho thấy : Nếu một chất hấp thụ được ánh sáng 
có bước sóng nào thì nó cũng có thể phát ra ánh sáng có bước 
sóng ấy. 


- .... 
xã 


II - QUANG PHÔ PHÁT XA VÀ HÂP THỤ CA NGUYÊN 
TƯ HIDRÔ 

Dùng mâu nguyên tử Bo, người ta đã giải thích rất thành công 
các quy luật của quang phổ nguyên tử hiđrô. 


Trước hết, dựa vào tiên đề về các trạng thái dừng và vào số liệu 
thực nghiệm về quang phổ, người ta đã xác định được năng lượng 
của êlectron trong nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng khác nhau 
(các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô EL, E1, Eqy...). 

Khi êlectron chuyển từ mức năng lượng cao (E,.„) xuống 
mức năng lượng thấp hơn (thấp) thì nó phát ra một phôtôn có 
năng lượng hoàn toàn xác định : hƒ= E 


cao — ị thấp" 
Mỗi phôtôn có tần số ƒ ứng với một sóng ánh sáng đơn sắc 
F. P. F2 C “ T- xế - ni „F 
có bước sóng À =——, tức là ứng với một vạch quang phô có một 


màu (hay một vị trí) nhất định. Điều đó lí giải tại sao quang phổ 
phát xạ của nguyên tử hiđrô là quang phổ vạch. 


Ngược lại, nếu một nguyên tử hiđrô đang ở một mức năng 
lượng Etz¿ nào đó mà nằm trong một chùm sáng trắng, trong đó 
có tất cả các phôtôn có năng lượng từ lớn đến nhỏ khác nhau, thì 
lập tức nguyên tử đó sẽ hấp thụ ngay một phôtôn có năng lượng 
phù hợp £ = Ê xo — Euuap để chuyển lên mức năng lượng #È,.... 
Như vậy. một sóng ánh sáng đơn sắc đã bị hấp thụ, làm cho trên 
quang phổ liên tục xuất hiện một vạch tối. Do đó, quang phổ hấp 
thụ của nguyên tử hiđrô cũng là quang phổ vạch. 


8 Ở các trạng thái dừng thì các èlectron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ 
1 đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng. 


———— 


— ———— ——— 


Ø_ Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử : Khi nguyên tử chuyển từ 
AA trạng thái dừng có năng lượng E,„ sang trạng thái dừng có năng lượng E,. thấp hơn thì 
| nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu E,—E_: „ 

6 = hÍ m= EaạT— Êạ 

| Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng E_. mà hấp thụ 


AM được phôtôn có năng lượng như trên thì nó sẽ chuyển lên trạng thái dừng có 
á năng lượng Ê,. 


——--  ————__—_.  Ọ) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


4 Nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn và chuyển trạng 
- thái như thế nào ? 


1. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử A. Không hấp thụ. 


Rơ-dơ-pho ở điểm nào ? l | : ' 
2. Trình bày tiên để Bo về các trạng thái dừng. = " DỤ TỐ giản CAN: bá 2a 
3. Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ C. Hấp thụ rồi chuyển dẫn từ K lên L rồi lên M. 
năng lượng của nguyên tử ? D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M. 


vy 


6. Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà 


4. Chọn câu đúng. mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng E,„ E, và 
Trạng thái dừng là E„ như Hình 33.2. Chiếu vào đám nguyên tử 
A. trạng thái êlectron không chuyển động này một chùm sáng đơn sắc mà mỗi phôtôn 
quanh hạt nhân. trong chùm có năng lượng là e = E,, — E„„ Sau 
B. trạng thái hạt nhân không dao động. đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của 
C. trạng thái đứng yên của nguyên tử. đám nguyên tử trên. Ta sẽ thu được bao nhiêu 
g5. -JỔ-Út  viê gĐ 6 vạch quang phố ? 
D. trạng thái ồn định của hệ thống nguyên tử, | 
_ ¬ . - A. Một vạch. B, Hai vạch. 
5. Xét ba mức năng lượng É.„ E và E,„ của nguyên _ 
C. Ba vạch. D, Bốn vạch. 


tử hiđrô (H.33.2). Một phôtôn có năng lượng 
bảng E„ — EF¿ bay đến gặp nguyên tử này. 
7. lon crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ 


" có bước sóng 0,694 tim. Tính hiệu giữa hai 
° mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức 
đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên. 
Ek 


Hình 33.2 
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54 ŠƠ LƯỢC VỀ LAZE 
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....” 


Ta thường nghe nói laze dùng để mổ xẻ, khoan kim loại, đọc đĩa CD, truyền tín hiệu, đo đạc,... 


Vậy, laze là gì ? 


Hình 34. 


Ảnh chụp một laze bán dẫn 


I - CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LAZE 


1. Laze là gì ? 


Laze là từ phiên âm của tiếng Anh LASER. 
Thuật ngữ LASER được ghép bằng những chữ cái 
đứng đầu của cum từ Light Amplifier by Stimulated 
Emission of Radiation. Chúng có nghĩa là : Máy 
khuếch đại ánh sáng bằng sự phát vạ cảm ứng. 


Có thể nói : Laze là một nguồn sáng phát ra một 
chùm sáng cường độ lớn!) dựa trên việc ứng dụng 
hiện tượng phát vạ cảm ng. 


Chùm bức xạ phát ra cũng được gọi là chùm tia 
laze. Tia laze có các đặc điểm : có tính đơn sắc. tính 
định hướng, tính kết hợp rât cao và cường độ lớn. 
Ta sẽ hiểu rõ tất cả các đặc điểm này khi xét sự phát 
xạ cảm ứng. 


2. Sự phát xạ cảm ứng 


Nguyên tắc hoạt động quan trọng nhất của laze 
là sự phát xạ cảm ứng. 


Năm 1917, khi nghiên cứu lí thuyết phát xạ, 
Anh-xtanh đã chứng minh rằng : ngoài hiện tượng 
phát xạ tự phát, còn có hiện tượng phát xạ mà ông 
gọi là phát vạ cảm ứng. Hiện tượng đó như sau : 


(I) Cường độ của một chùm sáng được xác định bảng lượng năng lượng mà chùm sáng tải qua một 
đơn vị diện tích đặt vuông góc với tia sáng trong Í s. Đơn vị cường độ sáng là oát trên mét vuõng. 
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Nếu một nguyên tử đang ở trong trạng thái kích 
thích, săn sàng phát ra một phótôn có năng lượng 
E = hƒ, băt gặp một phôtôn có năng lượng e` đúng 
bằng hƒ, bay lướt qua nó, thì lập tức nguyên tử này 
cũng phát ra phôtôn e. Phôtôn £ có cùng năng lượng 
và bay cùng phương với phôtôn e`. Ngoài ra, sóng 
điện từ ng với phótôn e hoàn toàn củng pha và dao 
động trong một mặt phẳng song song với mặt phẳng 
dao động của sóng điện từ ứng với phôtôn e`(H.34.2). 


Như vậy. nếu có một phôtôn ban đầu bay qua một 
loạt nguyên tử đang ở trong trang thái kích thích thì 
số phôtôn sẽ tăng lên theo cấp số nhân (H.34.3). 


Các phôtôn này có cùng năng lượng (ứng với 
sóng điện từ có cùng bước sóng). do đó tính đơn sắc 
của chùm sáng rất cao ; chúng bay theo cùng một 
phương (tính định hướng của chùm sáng rất cao) ; 
tất cả các sóng điện từ trong chùm sáng do các 
nguyên tử phát ra đều cùng pha (tính kết hợp của 
chùm sáng rất cao). Ngoài ra, vì số phôtôn bay theo 
cùng một hướng rất lớn nên cường độ của chùm 
sáng rất lớn. 


3. Cấu tạo của laze 


Người ta đã chế tạo được các loại laze sau : laze 
khí, laze răn và laze bán dẫn. 


Dưới đây, ta xét cấu tạo của một laze rấn : laze 
rubi. Rubi (hồng ngọc) là AI;O; có pha CryO. Ánh 
sáng đỏ của hồng ngọc: do ion crôm phát ra khi 
chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản. 
Đó cũng là màu của tia laze. 

Laze rubi gồm một thanh rubi hình trụ (A4) 
(H.34.4). Hai mặt được mài nhãn, vuông góc với 
trục của thanh. Mặt (1) được mạ bạc trở thành một 
gương phảng (Ơ,) có mặt phản xạ quay vào phía 
trong. Mặt (2) là mặt bán mạ, tức là mạ một lớp rất 
mỏng để cho khoảng 50% cường độ của chùm sáng 
chiếu tới bị phản xạ, còn khoảng 50% truyền qua. 


_N~ 
'=JWW-~ 


WấT Hãy mô tả cụ thể quá trình 
nhân phôtôn vẽ trên Hình 34.3. 


Hình 34.4 


Laze ruhi 


Việc sử dụng hiện tượng phát xạ 
cảm ứng là nguyên tắc hoạt động 
quan trọng nhất của laze. Ngoài ra, 
còn những nguyên tắc hoạt động 
quan trọng khác mà ta chỉ liệt kê 
dưới đây ; 
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— Phải làm sao cho số nguyên tử ở 
trạng thái kích thích nhiều hơn hẳn 
số nguyên tử ở trạng thái cơ bản. 
Nói khác đi, phải tạo ra sự đảo lộn 
mật độ giữa trạng thái kích thích và 
trang thái cơ bản. Có như thế thì các 
phôtôn truyền qua môi trường mới 
không bị hấp thụ hết, Môi trường 
trong đó có sự đảo lộn mật độ là môi 
trường hoạt tính. 


— Phải cho ánh sáng truyền qua, lại 
môi trường hoạt tính nhiều lần mà 
những sóng ánh sáng này lại không 
triệt tiêu lần nhau, nghĩa là có sóng 
dừng thành lập giữa hai gương. 

— Nếu dùng một đèn để kích thích 
các nguyên tử thì công suất của đèn 
phải đủ lớn mới đảm bảo được sự 
đảo lộn mật độ. Công suất tối thiểu 
của đèn này gọi là ngưỡng phát. 


th # 


Hình 34.5 
Laze khi 


172 


Mặt này trở thành một gương phẳng (Ớ;) có mặt 
phản xạ quay về phía Ớ,. Hai gương Ớ; và Ớ› song 
song với nhau. 


Dùng một đèn phóng điện Xẽnon để chiếu sáng 
rất mạnh thanh rubi và đưa một số lớn ion crôm lên 
trạng thái kích thích. Nếu có một ton crôm bức xạ 
theo phương vuông góc với hai gương thì ánh sáng 
sẽ phản xạ đi lại nhiều lần giữa hai gương và sẽ làm 
cho một loạt ion crôm phát xạ cảm ứng. Ánh sáng 
sẽ được khuếch đại lên nhiều lần. Chùm tia laze 
được lấy ra từ gương bán mạ G°. 


li - MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA LAZE 


Laze được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều 
lĩnh vực : 


— Trong y học, lợi dụng khả năng có thể tập trung 
năng lượng của chùm tia laze vào một vùng rất nhỏ, 
người ta đã dùng tia laze như một dao mổ trong các 
phẫu thuật tinh vi như mắt, mạch máu.... Ngoài ra, 
người ta cũng sử dụng tác dụng nhiệt của tia laze để 
chữa một số bệnh như các bệnh ngoài da... 


— Trong thông tin liên lạc, do có tính định hướng và 
tần số rất cao nên tia laze có ưu thế đặc biệt trong 
liên lạc vô tuyến (vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, 
điều khiển các con tàu vũ trụ....). Do có tính kết hợp 
và cường độ cao nên các tia laze được sử dụng rất 
tốt trone việc truyền tin bằng cáp quang. 


— Trong công nghiệp, vì tia laze có cường độ lớn và 
tính định hướng cao nên nó được dùng trong các 
công việc như cắt, khoan, tôi.... chính xác trên nhiều 
chất liệu như kim loại, compôzit,... Người ta có thể 
khoan được những lô có đường kính rất nhỏ và rất 
sâu mà không thể thực hiện được bàng các phương 
pháp cơ học. 

— Trong trắc địa, laze được dùng trong các công việc 


như đo khoảng cách, tam giác đạc, ngắm đường 
thăng... 


— Laze còn được dùng trong các đầu đọc đĩa CD, 
trong các bút chỉ bảng, bản đồ, trong các thí nghiệm 
quang học ở trường phổ thông.... Các laze này thuộc 
loại laze bán dẫn. 


Kh - Laze là máy khuếch đại ánh sáng dựa vào sự phát xạ cảm ứng. 
ẳ ` Chùm sáng do laze phát ra có tính đơn sắc, tính định hướng, tính kết hợp cao và 
@ cường độ lớn. 


} Ngày nay, laze đã được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực như : y học, công | 
4 nghiệp, thông tin liên lạc... 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
ta 6 


1. Laze là gì ? 7. Chọn câu đúng. 

2. Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu 
laze phát ra. A. trẳng. 8. xanh. 

3. Sự phát xạ cảm ứng là gì ? Tại sao có thể C. đỏ. D. vàng. 


khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát 8. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ? 
RRỆ Xiu "AI. 
XG GIAN VDG,: A. Độ đơn sắc cao. 
4. Trình bày cấu tạo của laze rubi. B. Độ định hướng cao. 
5, Có những loại laze gì ? C. Cường độ lớn. 
6. Trình bày một vài ứng dụng của laze. 8NGG —NE LỘC 
9. Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc 
loại laze nào ? 


A. Khí. B. Lỏng. 
C. Rắn. D. Bán dẫn. 
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1, Cốt lõi của thuyết lượng tử ánh sáng là 
giả thuyết Plăng và khái niệm về lượng tử 
năng lượng. 


2. Áp dụng thuyết lượng tử cho các quá 
trình tương tác của ánh sáng với các 
nguyên tử, Anh-xtanh đề ra thuyết lượng 
tử ánh sáng. 


3. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng có thể 
giải thích được một loạt hiện tượng 
quang học : 


— Hiện tượng quang điện. 
— Hiện tượng quang điện trong. 
— Hiện tượng quang — phát quang. 
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Ã. Hiện tượng quang điện trong đã được 
áp dụng trong pin quang điện. 


5. Mâu nguyên tử Bo là sự phối hợp mẫu 
nguyên tử Rơ-dơ-pho với hai tiên đề của 
Bo về các trạng thái dừng, các quỹ đạo 
dừng và về sự hấp thụ và bức xạ năng 
lượng của nguyên tử. 


6. Laze là máy khuếch đại ánh sáng 
dựa vào sự phát xạ cảm ứng. Chùm 
sáng do laze phát ra có tính đơn sắc, 
tính định hướng, tính kết hợp rất cao 
và cường độ lớn. 


CHƯNG VII 
Hạt nhân nguyên tử 


` kg =.ỐỒ 
VF § BH 


Sơ đó lò phản ứng nước áp suất cao (PWR) 


« _ Lực hạt nhân. Năng lượng liên kết của hạt nhân. 


« _ Phản ứng hạt nhân : phóng xạ, phân hạch, dây chuyển, 
nhiệt hạch. Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. 


« Năng lượng phản ứng hạt nhân. Năng lượng phần hạch. 
Năng lượng nhiệt hạch. 
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TÍNH CHẤT YÀ CẤU TẠO 
HAT NHÂN 


Trong quá trình tìm hiểu cấu tạo của các chất, người ta ngày càng đi sâu vào phạm vi các kích 
thước ngày càng nhỏ, nhỏ hơn kích thước phân tử, nguyên tử. 

Năm 1897, Tôm-xơn (Thompson) tìm ra êlectron và đo được tỉ số " , 

Năm 1908, Pê-rin (Perrin) xác định được giá trị của số A-vô-ga-đrô, chứng mình sự tổn tại của 
nguyên tử. 

Vào các năm 1909 + 1911, Rơ-dơ-pho tìm ra sự tồn tại của hạt nhân trong nguyên tử. Ông để 
xuất cấu tạo nguyên tử gồm có hạt nhân và các êlectron. 

Các nhà vật lí học chưa dừng ở đó mà vẫn tiếp tục đi sâu vào cấu tạo bên trong của hạt nhân 
nguyên tử. Vấn để này đã được giải quyết cơ bản vào năm 1932 khi Sát-uých (Chadwick) tìm ra 
hạt nơtron. 


I - CẤU TẠO HẠT NHÂN 


1. Theo mô hình nguyên tử Rơ-dơ-pho : Hạt nhân 
tích điện dương bằng +Ze (Z là số thứ tự của nguyên 
tố trong bảng tuần hoàn), kích thước của hạt nhân 
rất nhỏ, nhỏ hơn kích thước nguyên tử khoảng 
I0 + 102 lần. 

CS Nếu tưởng tượng kíchthước EẨfẬ 

nguyên tử to như một căn phòng 

kích thước (10 x 10 x 10) m thì hạt 

nhân có thể so sánh với vật nào ? 


`. 2. Cấu tao hat nhân 
Ghi chứ : Câu tạo của hạt nhân trình : : 
bày ở đây thường được gọi là mô Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là prôtôn 


hình I-va-nen-cô — Hal-xen-béc. và nơrron : hai loại hạt này có tên chung là ciôn. 


l7ó 


Hạt _  ĐiệẾh j. Khổiượng  - 


1,67262.1027 kq_ 
16/4630 kg 


Prôtôn (p) +e | 
| Nơtron (n) 0 | 


Số prôtôn trong hạt nhân bằng Z, với Z là số thứ tự của 
nguyên tố trong bảng tuần hoàn ; Z gọi là nguyên tứ số. 


Tổng số nuclôn trong một hạt nhân được kí hiệu là A. A gọi 
là số khối. Kết quả. số nơtron trong hạt nhân là A — Z. 


3. Kí hiệu hạt nhân 


Người ta dùng kí hiệu hoá học X của nguyên tố để đặt tên cho 
hạt nhân, kèm theo hai số Z và A như sau : 2X. 


Vidw: [H: CO: VÓi ni 7U 

Kí hiệu này cũng được dùng cho một số hạt sơ cấp (sẽ học ở 
chương VI] : ID 0h _€- 
4. Đồng vị 


Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác 
số 4, nghĩa là cùng số prôtôn và khác số nơtron. 


Ví dụ : HB ; {H : 1H 
I0C .11G.. 12G. l3G. 14G. 5C; l6 
Hiđrô có ba đồng vị là : 
a) Hiđrô thường }H chiếm 99,99% hiđrô thiên nhiên ; 


b) Hiđrô nặng 7H, còn được gọi là đơteri ?D, chiếm 0,015% 
hiđrô thiên nhiên ; 


c) Hiđrô siêu nặng 7 H, còn được gọi là triti TT: hạt nhân này 
không bền, thời gian sống của nó khoảng 10 năm. 


Cacbon có nhiều đồng vị, trong đó chỉ có hai đồng vị bền 
là la và c€. Trong một khối cacbon tự nhiên bền vững, C 


chiếm khoảng 98,89% ; ¿'C chiếm khoảng 1,11%. 


12 - VL13-A 
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II - KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN 


1. Đơn vị khối lượng hạt nhân 


Các hạt nhân có khối lượng rất lớn so với khối lượng của 
êlectron : vì vậy khối lượng nguyên tử tập trung gần như toàn bộ 
ở hạt nhân. 


Để tiện tính toán các khối lượng hạt nhân, người ta đã định 
nghĩa một đơn vị mới đo khối lượng vào cỡ khối lượng các hạt 
nhân. Đơn vị này gọi là đơn vị khối lượng nguyên tứ, kí hiệu là u. 


, “ . . =) | ““. F` kủ kì F. # 
Đơn vị tu có giá trị bằng n khôi lượng nguyên tư của đồng vị 


/= 


c C, cụ thể là : 


lu = 1,66055.10-“” kg 
Ví dụ : Khối lượng tính ra u : 


—————=ễ———ễ T— me ———————— -—_——-— === = == .=======—=——~—————————————- 


Êleton  —— Prôtôn Nơtron | Hel#He) - 
| j—.- _ 


5.486.104 | 1,00728 1,00866 4,00150 


2. Khối lượng và năng lượng 


Trong thuyết tương đối, người ta đã chứng minh rằng, một vật 
có khối lượng thì cũng có năng lượng tương ứng và ngược lại. 


Năng lượng # và khối lượng ” tương ứng của cùng một vật 
luôn luôn tồn tại đồng thời và tỉ lệ với nhau, hệ số tỉ lệ là cˆ 
(c là tốc độ ánh sáng trong chân không). 


Ta có hệ thức Anh-xtanh sau đây : 
E=mc? 


Công thức trên đây có thể áp dụng để tính toán khối lượng và 
năng lượng tương ứng của các hạt nhân. 


Năng lượng (tính ra đơn vị eV) tương ứng với khối lượng lu 
được xác định : 


E =ucˆ x 931,5 MeV 


12 - VL12-B 


Kết quả tính được : 


1u=931,5 MeV/c 


Từ đó ta thấy : 


MeV/c? cũng được coi là một đơn vị đo khối lượng hạt nhán. 
đ& Tính 1 MeV/c? 
_C2 ¬¬ " ¬ ra đơn vị kilôgam. 


Hạt p | n | e 


| 
Í 
| 
| 
SIẾ,..⁄424⁄2 Giải . SIY., S454 01A TY TU TH G /27 0 D57 dế! Toà 2uc 


Khối lượng tính ra ˆ 
| 938 | 939 0,51 
MeV/2  - | 


Chú ý : Cũng theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng m„ 
khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với tốc độ 0ö, 
khốt lượng sẽ tăng lên thành m với 


mụ 
2 

b 
| E2 


trong đó mạ được gọi là khôi lượng nghỉ và m gọi là khối lượng 
động. Giá trị khối lượng của các hạt cho trong bài nói chung đều 
là khối lượng nghi. 


J7 R— 


Như vậy khi một vật có khối lượng nghỉ z; chuyển động với 


tốc độ thì khối lượng tăng lên thành m= =?— ; khi đó 
_UÊ 
c2 

năng lượng của vật (gọi là năng lượng toàn phần) cho bởi công thức : 


kệ: 


Năng lượng Ea = mạc” được gọi là năng lượng nghỉ và hiệu 
È—Eụ= (m ~ mạ)c” chính là động năng của vật, thường kí hiệu 
là Wa= E - Eạ = (m — mạ)C”. 
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_ Cấu tạo hạt nhân gồm có Z prôtôn và A —Z nơtron (A : số nuclôn). 


Kí hiệu : 2X 


" Khối lượng hạt nhân tính ra đơn vị u : 
1u = 1,66055.10 27 kg > 931,5 MeV/c? 


h- Hệ thức Anh-xtanh Ê = mcŸ. 


 ..~ 


— 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


›_ Trong các câu sau, cầu nào đúng ? câu nào sai ? 


1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A. 

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn. 

3. Các hạt nhân đồng vị cỏ cùng số nuclôn. 

4, Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn. 

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng 
lượng tương ứng 931,5 MeV. 


„ Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được 


gọi là các hạt nhân đồng khối, ví dụ : 34S và ;SAr. 
So sánh : 

1. khối lượng 

2, điện tích 

của hai hạt nhân đồng khối. 


s 


3. Xác định khối lượng tính ra u của hạt nhân 


gC. 
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4. Chọn câu đúng. 


Tính chất hoá học của một nguyên tử phụ thuộc : 
À. nguyên tử số ; 

B. số khối ; 

C. khối lượng nguyên tử ; 
D. số các đồng vì. 

Chọn câu đúng. 

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng : 
A. số prôtÔn ; 

B. số nơtron ; 

C. số nuclôn ; 

D. khối lượng nguyên tử. 


.- Số nudôn trong ¡AI là bao nhiêu ? 


A. 13. B.14. 
CÀI, D. 40. 
Số nơtron trong hạt nhân ?2AI là bao nhiêu ? 
A, 13. B, 14. 
Cứ, D. 40. 


NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA 

3 HẠT NHÂN 

—_ PHÁN ỨNG HẠT NHÂN: 

Do cơ chế nào các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân bền vững ? Các hạt nhân có thể 


biến đổi thành những hạt nhân khác ? Nói cách khác, ước mơ biến đá thành vàng của loài người 
có thành hiện thực ? 


I - LỰC HẠT NHÂN 


— Các nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo 
nên hạt nhân bên vững. Các lực hút đó gọi là ñc hạt nhân. Tà 
hãy so sánh lực hạt nhân với những loại lực mà ta đã biết. 


— Lực hạt nhân không phải là lực nh điện vì lực hạt nhân luôn 
là lực hút giữa hai prôtôn, giữa hai nơtron và giữa một prôtôn 
với một nơtron. Nói cách khác, lực hạt nhân không phụ thuộc 
vào điện tích. 

— Lực hạt nhân không phải là lực hấp dân vì cường độ lực hấp dẫn 
giữa các nuclôn trong hạt nhân vào cỡ : 


(1,67262.10 ““ 


= Hiệu 12,963.10 ` N 
02.10 Sỹ 


6.6726.101 


(ở đây đã giả thiết khoảng cách giữa hai nuclôn vào khoảng 
I,2.10~!1 m) 


Giá trị này quá nhỏ, không thể tạo thành liên kết bền vững, 
vậy bản chất lực hạt nhân không phải là lực hấp dân. 


Kết luận : Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện 
hay lực hấp dân ; nó là một loại lực mới truyền tương tác giữa 
các nuclôn trong hạt nhân. Lực này cũng được gọi là lực tương 
tác mạnh. Lực hạt nhân còn một đặc tính nữa là chỉ phát huy tác 
dụng trong phạm vì kích thước hạt nhân. Ö ngoài phạm vì kích 
thước hạt nhân, nghĩa là nếu khoảng cách giữa các nuclôn lớn 
hơn kích thước hạt nhân (~10~!5 m) thì lực hạt nhân giảm nhanh 
xuống không. 


l8] 
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lÍ - NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 


1. Độ hụt khối 


Xét một hạt nhân cụ thể, ví dụ hạt nhân 2He. Ta hãy so sánh 
khối lượng của hạt nhân này , = 4.00150u với tổng khối 


lượng các nuclôn (2 prótôn và 2 nơtron) tạo thành hạt nhân đó : 
2my + 2mạ = 2.1,00728 + 2.1,00866 = 4,0318§u 
Ta nhận thấy : 2m, + 2mạ > mặ, 
Tính chất này là tổng quát đối với mọi hạt nhân. Vậy : 


Khối lượng của một hạt nhàn luôn nhớ hơn tóng khối 
lượng của các nwuclôn tạo thành hạt nhân đó. 

Độ chênh giữa hai khối lượng đó được gọi là độ hụt khốt của 
hạt nhân, kí hiệu là Am : 


Am = Zmụ + (A — Z))Mạ — m v (36.1) 


2. Năng lượng liên kết 


Đặc tính trên đây có thể lí giải dựa theo quan điểm năng 
lượng. Ta vẫn lấy hạt nhân He làm ví dụ, xét ở hai trạng thái : 


Trạng thái 1 _ Sn Trạng thái 2 
“@@) ®@@@® 


Năng lượng tính theo hệ thức Anh-xtanh 


§ sợ -SŠ 
mạc” < (2my + 2n )C 


Trạng thái l là hạt nhân 3He gồm 2 prôtôn và 2 nơtron liên 
kết chặt chẽ với nhau. Trạng thái 2 ứng với 2 prôtôn và 2 nơtron 
không liên kết với nhau. Muốn cho hệ chuyển từ trạng thái l 
sang trạng thái 2, phải cung cấp cho hệ năng lượng để thắng 


được liên kết giữa các nuclôn. Giá trị tối thiểu của năng lượng 
cần phải cung cấp là : 


2 
(2m, + 2mn k”— Hue€Z 


..... 


Độ lớn của năng lượng này được gọi là năng lượng liên kết 
của hạt nhân ÝHe, kí hiệu là : 


_ _ 'ỂN: II: - 
Wn, = | 2m, +UM, = mục |t = Am 


Am là độ hụt khối của hạt nhân heli. 
Tổng quát, đối với hạt nhân m9 năng lượng liên kết là : 


H. = | Zm,+ (4- Z)tm.— | c? (36.2) 


hay : Mạ = Amc” (36.3) 


Năng lượng liên két của một hạt nhán được tích bằng tích Ví dụ: 
cua độ lụt khối của hạt nhân với thừa số cẻ. Với hạt nhân 2H : 
Ghỉ chú : Trong ví dụ bên, nếu từ trạng thái đầu gồm các nuclôn 2= Amc? 
p. p. n, n riêng rẽ cho tổng hợp lại thành hạt nhân 3He thì sẽ toả R.. nh . 
ra năng lượng bằng năng lượng liên kết W„. Quá trình này là __ o0303s931,5 MeV 
một trong những quá trình hạt nhân toá năng lượng — năng lượng _- 28 29897 MeV 
nhiệt hạch. ~ 28.30 MeV. 


3. Năng lượng liên kết riêng 


Mức độ bền vững của một hạt nhân không những phụ thuộc 
vào năng lượng liên kết mà còn phụ thuộc vào số nuclôn của hạt 
nhân đó. Vì vậy người ta định nghĩa năng lượng liên kết riêng, 


kí hiệu mà là thương số giữá năng lượng liên kết W„ và số nuclôn A. 


Đại lượng này đặc trưng cho mức độ bên vững của hạt nhân. 


Ví du - 
k9 ie-t30-diE2021144y159534212122845402-T2EE2.2025022X00.. 
Hạt nhân ị Độ Ú 3Fe | nụ hấf 
“-Ä nắn gui 32) lẫhh œ08) ° | -11...”- ket hếutibụs 5ê: nóịa o8 
| 
| 
W 
—A (MeV/nucôn) ¡ - 76 8/8 84 8/ 
| 
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Z1 Hãy giải thích 
rõ hơn Bảng 36.1. 
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W/ 
Các hạt nhân bền vững có Fì lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclôn ; 


đó là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn 
ứng với : 50 < A < 95. ~ 

Ta nhận thấy năng lượng liên kết riêng lớn hơn nhiều so với 
năng lượng liên kết của một êÏlectron trong nguyên tử 
(từ 20 + 103 eV). Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng tương tác 
hạt nhân (giữa các nuclôn) mạnh hơn rất nhiều so với tương tác 
tĩnh điện Cu-lông (giữa hạt nhân và êlectron). 


II - PHÁN ỨNG HẠT NHÂN 


1. Định nghĩa và đặc tính 

Thực nghiệm chứng tỏ rằng, các hạt nhân có thể tương tác với 
nhau và biến thành những hạt nhân khác — những quá trình đó 
được gọi là phản ứng hạt nhân. Phản ứng hạt nhân thường chia 
làm hai loại. 
a) Phản ứng hạt nhân tự phát 

Quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các 
hạt nhân khác. Ví đ¿ : quá trình phóng xạ (học trong các bài sau). 
b) Phản ứng hạt nhân kích thích 

Quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân 
khác. Ví dụ : phản ứng phân hạch — phản ứng nhiệt hạch (học 
trong các bài sau). 

Để rõ hơn các đặc tính của phản ứng hạt nhân, ta hãy so sánh 
với các phản ứng hoá học... 


Bảng 36.1 
—— Phẩứnghohọẹc j  Phẩnứnghạtnhần 
— Biếnđổicácphânt  _ “Biếnđổicáchạtnhn. Ð 
Bảo toàn các nguyên tử |— Biến đổi các nguyên tổ | 


Bảo toàn khối lượng nghỉ ụ 


| _ Không bảo toàn khối lượng nghỉ - 


2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân 


Tương tự như các quá trình tương tác cơ học của các hạt, các 
phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật bảo toàn, trong số đó 
có bốn định luật bảo toàn cơ bản nhất thường hay sử dụng: - 


1. Bảo toàn điện tích. 
2. Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số 4). 
3. Bảo toàn năng lượng toàn phần. 
4. Bảo toàn động lượng. 
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân : 
TIA+ 22B 2X} 2Y 
được thể hiện bằng các hệ thức sau : 
— Định luật bảo toàn điện tích : 
Z¡+Z¿=Z4 + Z¿ (các số Z có thể âm) 
— Định luật bảo toàn số nuclôn : 
Ai+A;=A:+4, (các số A luôn không âm) 


Chú ý : Số hạt nơtron (A — 2) không bảo toàn trong phản ứng 
hạt nhân. 


3. Năng lượng toả ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân 

Do tính chất không bảo toàn khối lượng nghỉ nhưng lại bảo 
toàn năng lượng toàn phần của hệ trong các phản ứng hạt nhân, 
nên các phản ứng hạt nhân có thể toả ra năng lượng hoặc thu 
năng lượng tuỳ theo quan hệ so sánh giữa tổng khối lượng trước 
(„„„.) và tổng khối lượng sau (m.) phản ứng. 

Nếu ?myớc > Phau 
toả ra được tính bởi : 


thì phản ứng toả năng lượng, năng lượng 
Wụ¿ =W= (PPftrvớc 4 m.au)€? (36.4) 

Nếu me <au thì W < O nghĩa là phản ứng thu năng lượng : 
Wtuu = |M|=—W (36.5) 


Điều này có nghĩa là muốn thực hiện được phản ứng hạt nhân 
thu năng lượng, phải cung cấp cho hệ một năng lượng đủ lớn. 
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| ... Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh). 


.. Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp | 
E2 để tách các nuclôn ; nó được đo bằng tích của độ hụt khối với thừa số c? : 


Wạ, = | Zmạ + (A— Z)mạ — mx |c? = Amc? 


› | : W 
Mức độ bền vững của một hạt nhân tuỳ thuộc vào năng lượng liên kết riêng : TH 


L : Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân, được chia thành hai loại : 

' — Phản ứng hạt nhân tự phát ; 
¡ — Phản ứng hạt nhân kích thích. 

"` Các định luật bảo toàn trong một phản ứng hạt nhân : 

€T — bảo toàn điện tích ; 

i - Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A) ; 

: Ø1 — Bảo toàn năng lượng toàn phần ; 

T — Bảo toàn động lượng. 


k4 | Nẵng lượng của một phản ứng hạt nhân : 


mi: W > 0 toả năng lượng 


W= tmy„.T m;„„ W <0 thu năng lượng 


BÀI TẬP 
„ 
1. Hãy chọn câu đúng. 2. Hãy chọn câu đúng. 
Năng lượng liên kết riêng Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong 
A. giống nhau với mọi hạt nhân. hạt nhân là 
B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ. A. lực tình điện. 
C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình. B. lực hấp dẫn. 
D. lớn nhất với các hạt nhân nặng. C. lực điện từ. 


D. lực tương tác mạnh. 


18ó 


> 


v. 


.- Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh 


trong hạt nhân là bao nhiều ? 

A. 103 cm. B. 10 Šcm. 

C. 10 8 cm. D. Vô hạn. 

Hạt nhân nào có nắng lượng liên kết riêng 
lớn nhất ? 
A. Heli. 

C. Sắt. 


B. Cacbon. 
D. Urani. 


. Năng lượng liên kết của 29 Ne là 160,64 MeY. 


Xác định khối lượng của nguyên tử 20Ne. 


„- Khối lượng nguyên tử của 3°Fe là 55, 934939u, 


Tính W,, và _ 

Hoàn chỉnh các phản ứng sau : 
ŠLi+? —>4Be+ pnn 
t0B+? —› 2Li+2He 


17Cl+?—>7¿S+2He 


8. Phản ứng : 


šLi+ƒH —› 2(0He) 
toả năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng 
nguyên tử của Š Li (Khối lượng của ?H và 2 He 
lần lượt là 2,01400u và 4,00150u). 


„ Chọn câu sai. 


Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn 
A. năng lượng. 8. động lượng. 


C. động năng. D. điện tích. 


10. Phản ứng nào sau đây thu năng lượng ? 


Â. ;H+ :H > 3He 

B. 2H+ {2H — 2He 

_. “H+ ?H —› 3He +ọn 
D 


: 2He + TÊN => O+4H 
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PHóNG XẠ 


=.ă 


Ngay từ cuối thế kỉ XIX, năm 1896 Béc-cơ-ren (Becquerel) tìm ra hiện tượng muối urani phát ra 
những tia có thể tác dụng lên kính ảnh. Béc-cơ-ren lại chứng minh được rằng đó không phải là 
hiện tượng phát tia Rơn-ghen và cũng không phải hiện tượng lân quang. Béc-cơ-ren đã đặt tên 
cho hiện tượng đó là phóng xạ. Tiếp theo đó, hai ông bà Pi-e Quy-ri (Curie) và Ma-ri Quy-ri lại tìm 
thêm được hai chất phóng xạ là pôlôni và rađi, trong đó rađi có tính phóng xạ mạnh hơn nhiều 
so với urani. Sau đó, người ta tìm ra hiện tượng phóng xạ nhân tạo. Vậy bản chất phóng xạ là gì ? 
Vai trò của nó trong khoa học và trong đời sống xã hội ra sao ? 
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I - HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ 


1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ 


Phóng vạ là quá trình phán ra tự phát cua một hạt nhán 
không bên vững (tự nhiên hay nhan tạo). Quá trình phán ra 
này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phái ra 
các bức xạ điện từ. Hạt nhan tự phán ra goi là hạt nhản mẹ, 
hạt nhán được tạo thành sau phan ra gọi là hạt nhản coón. 


2. Các dạng phóng xa 

Tuy theo các tia phát ra, người ta phân loại các dạng phóng xạ 
như sau : 
a) Phóng vạ œ 

Hạt nhân mẹ X phân rã tạo thành hạt nhân con Y, đồng thời 
phát ra tia phóng xạ œ theo phản ứng sau : 


A 


x2 3 Jf 4:8 


Có thể viết gọn hơn : X———> 


“=1 


-4 
... 


MXmx> 


Tia ø là dòng các hạt nhân 2He chuyển động với tốc độ vào 
cỡ 20 000 km/s. Quãng đường đi được của tia œ trong không khí 
chừng vài xentimét và trong vật rắn chừng vài micrômét. 

b) Phóng xạ B~ 

Phóng xa Ø6~ là quá trình phát ra tia ổ~. Tia 6” là dòng các 

êlectron (_Se). 


Dạng tổng quát của quá trình phóng xạ ổ~ như sau : 


À 


¿;xX—E—>, (37.2) 


Z+l 


C) Phóng xạ B” 


Phóng xạ Ø8" là quá trình phát ra tia 8”. Tia Ø8” là dòng các 
pôzitron (9e). Pôzitron có điện tích +e và khối lượng bằng khối 
lượng êlectron. Nó là phản hạt của êlectron. 


Dạng tổng quát của quá trình phóng xạ 8* như sau : 
con 
7 z-1Ý (37.3) 


Trong hai quá trình trên có phát ra các hạt _?e và ?e chuyển 
động với tốc độ xấp xi tốc độ ánh sáng, tạo thành các tia 8~ và 
Ø*. Các tia này có thể truyền đi được vài mét trong không khí và 
vài milimét trong kim loại. 


⁄ : tnJ 2 2e, 0 
Ví dụ: C7 N+ 1€; 2N>./C+}le 


Tuy nhiên, khi đo đạc tính toán hai quá trình phóng xạ 8” và 8”, 
các nhà Vật lí thấy rằng, định luật bảo toàn momen động lượng 
chưa thoả mãn. Điều đó có nghĩa là khi tính toán đã bỏ qua sự 
xuất hiện một hạt trong phản ứng phóng xạ. Đó là hạt có tên là 
nơtrinô, có khối lượng rất nhỏ, không tích điện, kí hiệu 0v 
chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng. Vậy ta phải viết 
phương trình mô tả quá trình phóng xạ 8" : 

N s C†j€+ 0V 
px 

Với quá trình phóng xạ 8” ta có : 

sC>;N+.le+gỹ 
8- 
trong đó (gữlà phản hạt của nơtrinô). 
d) Phóng vạ 


Một số hạt nhân con sau quá trình phóng xạ œ hay 8*, B” 
được tạo ra trong trạng thái kích thích. Khi đó xảy ra tiếp quá 
trình hạt nhân đó chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái có 
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mức năng lượng thấp hơn, và phát ra bức xạ điện từ y, còn gọi là 
tia y. Các tỉa y có thể đi qua được vài mét trong bê tông và vài 
xen(imét trong chì. 


lI - ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ 
1. Đặc tính của quá trình phỏng xạ 
Các quá trình phóng xạ đã nêu ở trên : 
a) Có bản chất là một quá trình 2ðzZn đổi hạt nhân. 


b) Có tính 0 phát và không điêu khiển được, nó không chịu tác 
động của các yếu tố thuộc môi trường ngoài như nhiệt độ, áp suất... 


c) Là một quá trình ngẩu nhiên : với một hạt nhân phóng xạ 
cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định. Ta chỉ 
có thể nói đến xác suất phân rã của hạt nhân đó. Như vậy ta 
không thể khảo sát sự biến đổi của một hạt nhân đơn lẻ. Tuy 
nhiên ta có thể khảo sát sự biến đối thống kê của một số lớn 
hạt nhân phóng xa. 


2, Định luật phóng xa 


Ta xét một mẫu phóng xạ có N hạt nhân tại thời điểm /. Tai 
thời điểm /£ + d/, số hạt nhân đó giảm đi và trở thành 
N+dÀN với đN < 0. 


Số hạt nhân đã phân rã trong khoảng thời gian đự là —- dN ; số 
này tỉ lệ vớt khoảng thời gian dr và cũng tỉ lệ với số hạt nhân N 
có trong mẫu phóng xạ : 


—dN =ÀNdi (37.4) 


trong đó Â là một hằng số dương gọi là hằng số phóng xạ, đặc 
trưng cho chất phóng xạ đang xét. Vậy fa có : 
dN 


1 ÊUc SÊT 37,5 
N Àd/ ( ) 


Gọi ạ là số hạt nhân của mẫu phóng xạ tồn tại vào lúc / = 0, 
muốn tìm số hạt nhân tồn tại vào lúc ? > 0 ta phải tích phân 
phương trình trên (tích phân theo / từ 0 đến ?): 


N t 
dN ' 
| N = ¬] A,dr 
No lệ) 


Kết quả tìm được : 


N=Ne” (37.6) 


Công thức (37.6) biểu diễn định luật phân rã 
phóng xạ. Ta nhận thấy số lượng các hạt nhân phóng 
xạ giảm theo hàm mũ. Quy luật phân rã này được 
biểu diễn bằng đồ thị trên Hình 37. I. 


3. Chu kì bán rã 

Một đại lượng khác đặc trưng cho chất phóng xạ 
là chu kì bán rã : Đó là thời gian qua đó số lượng 
các hạt nhân còn lạt là 50% (nghĩa là phân rã 50%). 
Chu kì bán rã kí hiệu là 7, được tính như sau : 


-ÀT 
=——= ÑNnc 
2 0 
¬-. 
Do đó : e =5 3 ÄAT = In2 = 0,693 
Eì Ầ (37.7) 
ra 
Bảng 37.1. Chu kì bán rã của một số chất phóng xạ. 
_ Chất |  Phốóngx Ì Chulibánra(T) - 
— {HH — ma ——— —- —_— -¬s‹= —4——— “ˆ TP, VIỢC 3 “ý uốn, 
__ pôlôni 2Po - ở ' - MØ8I6g- | 
nitơ 1N _ 8~ _ 22 § 
rađon z¿0Rn | 3 | 55s 
tali 4!°TỶ | 8- 1,3 phút | 
chì 2!“Pb 8—-- 268phút  _. 
rađon 2n œ 38 ngày 
lôt B- ___ 89ngày 
natrijjNa 8* | 2,6 nằm 
triti ‡H | R- | 12,3 năm | 
cacbon ¿'C | 8= — 5,7.10?năm | 
plutoni 24?Pu | ơ — 24.10nằm | 
urani ¿3°U | 7,1.108năm 
uranij°U - | 


4,5.10? năm 


lị 
Hình 37. l 


FấN Chứng minh rằng, sau thời 
gian t = xT thì số hạt nhân phóng 


xạ còn lại là ; 
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II - ĐÔNG VỊ PHÓNG XẠ NHÂN TẠO 


Ngoài các đồng vị phóng xạ có sẵn trong tự nhiên, người ta 
cũng chế tạo được nhiều đồng vị phóng xạ gọi là đồng vị phóng 
xạ nhán tạo. Các đồng vị phóng xạ có nhiều ứng dụng trong 
khoa học và công nghệ. 


1. Phóng xa nhân tạo và phương pháp nguyên tử 
đánh dầu 


Ngày II tháng l năm 1934, hai ông bà Quy-ri đã làm thí 
nghiêm chiếu rọi tia œ (phát ra bởi pôlôm) trong 10 phút vào một 
tấm nhôm dày l mm. Hai ông bà nhận thấy từ tấm nhôm phát ra 
tia phóng xạ 8”. Đó là hiện tượng phóng xạ nhán tạo. Nguyên 
tố nhôm qua phản ứng trên biến thành nguyên tế phóng xạ 
phôtpho : 


2He Ấí AI —>1P+¿ 0" 


Nguyên tố phóng xạ nhân tạo đầu tiên - TP vầy phân rã phóng xạ 
8” với chu kì bán rã 7 = 3 phút IŠ giây. 


Bằng phương pháp tạo ra phóng xa nhân tạo, người ta đã tạo 
ra các hạt nhàn phóng xạ của các nguyên tố X bình thường, 
không phải là chất phóng xạ theo sơ đồ tổng quát sau : 


2X+jn>2”'X 


2*!X là đồng vị phóng xạ của X. Khi trộn lẫn với các hạt 
nhân bình thường không phóng xạ, các hạt nhân phóng xạ A*IX 
được gọi là các nguyên tứ đánh dấu, cho phép ta khảo sát sự tồn 
tại, sự phàn bố, sự chuyển vận của nguyên tố X. Phương pháp 
nguyên tử đánh đấu có nhiều ứng dụng quan trọng trong sinh 
học, hoá học, y học... 


2. Đồng vị !%C, đồng hồ của Trái Đất 

« Ở tầng cao khí quyển, trong thành phần của tia vũ trụ có các nơtron 

chậm (tốc độ vào cỡ vài trăm mét trên giây). Một nơtron chậm 

khi gặp hạt nhân 7ÊN (có trong khí quyển) tạo nên phản ứng : 
)n+N->lC+|p 


Tê là một đồng vị phóng xạ Ø ~, chu kì bán rã 5 730 năm. 


‹ Trong khí quyển có cacbon điôxit : Trong số các 
hạt nhân cacbon ở đây có lẫn cả ¿ˆC và ¿tC (tỉ lệ 
không đổi : l*C chiếm 109%). 


Các loài thực vật hấp thụ CO; trong không khí, 
trong đó có cacbon thường và cacbon phóng xạ với tỉ 
lệ 109%. Khi loài thực vật ấy chết, không còn sự hấp 
thụ CO. trong không khí và !*C không còn tái sinh 
trong thực vật đó nữa. Và vì Pn C phóng xạ, nên số 
lượng ttC giảm dần trong thực vật đó. Nói cách khác, 

14 
tỉ lệ Ạ _ 


trong loài thực vật đang xét giảm đi so với 


tỉ lệ đó trong không khí. So sánh hai tỉ lệ đó cho 
phép ta xác định thời gian từ lúc loài thực vật đó 
chết cho đến nay. Phương pháp này cho phép tính 
được các khoảng thời gian từ 5 đến 55 thế ki. 


E— Phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững. 
TT Số hạt nhân phân rã của một nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ : | 


N=Nqe* 
Chu kì bán rã cho bởi : 
ln2 0,693 
T=—= 
k- À Ầ 
“. Các dạng phóng xạ: 
Hi — Phóng xạ ơ 
| - Phóng xạ 8~ 
— Phóng xạ 8” 
ls Phóng xạ 7 


si Phóng xa y thường xảy ra trong phản ứng hạt nhân, hoặc trong phóng xạ ơ hay 8,8". . 
Ẩn | 
- Phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo. | 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


= 


1. Một hạt nhân 2X phóng xạ ø, 8”, B*, ÿ, 
hãy hoàn chỉnh bảng sau : 


L | 
| mang L- 
_Òò_X*ạ 


2. Hãy chọn câu đúng. 
Quá trình phóng xạ hạt nhân 
A. thu năng lượng. 
B. toả năng lượng. 
C. không thu, không toả năng lượng. 


D. có trường hợp thu, có trường hợp toả 
năng lượng. 
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3. Trong số các tia: œ, 3, Ø† và y, tia nào đâm 
xuyên mạnh nhất ? Tia nào đâm xuyên yếu 
nhất ? 


4. Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi 
cấu tạo hạt nhân ? 


A. Phóng xạ ơ. 
C. Phỏng xạ 8”. 


B. Phóng xạ 8”. 
D. Phóng xạ ÿ. 


5, Hãy chọn câu đúng. 


Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt nhân 
phân rã giảm đi với thời gian f theo quy luật 


A.-ơt+f'`. (œ,B>»0) 


13 - VL12-B 


Như trên đã nói, năng lượng của các phản ứng hạt nhân đã tạo nên một nguồn năng lượng mới 
cho nhân loại. Những phản ứng hạt nhân nào đã được sử dụng ? Cách khai thác các nguồn năng 


lượng ấy ra sao ? 


I - CƠ CHẾ CỦA PHÁN ỨNG PHÂN HẠCH 
1. Phản ứng phân hạch là gì ?_ 

Phản hạch là phan ứng trong đó một hạt nhán 
nàng vỡ thành hai manh nhẹ hơn. Hai mảnh này 
gọi là sản phầm phân hạch hay “mảnh vỡ” của phân 
hạch. Phản ứng phân hạch tự phát cũng có thể xảy 
ra nhưng với xác suất rất nhỏ. Vì vậy ở đây ta chỉ 
quan tâm đến các phản ứng phân hạch kích thích. 


2. Phản ứng phân hạch kích thích 


Chúng ta xét các phản ứng phân hạch của các 
SE HH : 238 y 239 
, 92 ; oa Pu 


vì đó là những nhiên liệu cơ bản của công nghiệp 
năng lượng hạt nhân. 


Các nhà vật lí đã tính toán rằng để tạo nên phản 
ứng phân hạch của hạt nhân X phải truyền cho X 
một năng lượng đủ lớn - giá trị tối thiểu của năng 
lượng này được gọi là năng lượng kích hoạt, vào cỡ 
vài MeV. Phương pháp dễ nhất để truyền năng 
lượng kích hoạt cho hạt nhân X là cho một nơtron 
bắn vào X để X “bát” nơtron đó. Khi “bất” nơtron, 
hạt nhân X chuyển sang một trạng thái kích thích, 
kí hiệu X”. Trạng thái này không bền vững và kết 
quả xảy ra phân hạch. 


re. 


fFáf Quá trình phóng xạ ø có phải 
là phân hạch hay không ? 


VS# Tại sao không dùng prôtôn 
thay cho nơtron ? 
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~ xLÐ) 
°-®-9* Kã 


Hình 38.1 


Sơ đồ phản ứng phản hạch 


Bảng 38.1 


Năng lượng giải | 


phóng ngay khi 
phản hạch 


(trong 1014 s) ¿ 
các phôtôn:6 MeV . 


.ra do phóng Xạ 
của các mảnh 


Tống năng 
lượng toả ra 


l9ó 


.« Động nảng của 


„ Động năng của 
. các nơtron : 5 MeV 
« Động năng của 


.« Động năng của 


« Động năng của 
các y: 6 MeV 


.« Động năng của 


các mảnh : 167 MeV -: 


| các êlectron : 8 MeV . 
Năng lượng toả . 


các nơtrinö : 12 MeV 


| 
204 MeV 


n+X>X `>Y+Z+kn (&=1,2, 3) 


Ta thấy khi phân hạch, hạt nhân X” vỡ thành hai 
mảnh kèm theo một vài nơtron phát ra. 


Như vậy quá trình phân hạch của X là không trực 
tiếp mà phải qua trạng thái kích thích X”. 


II - NĂNG LƯỢNG PHÂN HẠCH 


Ta xét các phản ứng phân hạch 23°U sau đây làm 
một ví dụ điển hình : 

ôn + 8g U —> 83 U* —> 35Y + $3 1+ 3ộn 

ạ1 + VAN UD Z TU ÿ mạ Xế+ 3 + )òn 


1. Phản ứng phân hạch toả năng lượng 

Các phép tính toán chứng tỏ rằng phản ứng phân 
hạch trên đây là phản ứng toả năng lượng, năng 
lượng đó được gọi là năng lượng phân hạch. 


Cụ thể trong phản ứng vỡ urani trên đây, năng 
lượng toả ra xấp xi bảng 210 MeV đối với một hạt 
nhân urani phân hạch. 


Tính toán cụ thể cho thấy, sự phân hạch của lg 
?3ŠU giải phóng một năng lượng bằng §,5.1019 1, 
tương đương với năng lượng của 8,5 tấn than hoặc 
2 tấn dầu toả ra khi cháy hết. 


Kết quả nghiên cứu cho ta bảng phân bố của 
năng lượng giải phóng trong quá trình phân hạch 
của một hạt nhân urani tương ứng với các sản phẩm 
của phản ứng (Bảng 38.1). 

2. Phản ứng phân hạch dây chuyền 

Sự phân hạch của một hạt nhân “3°U có kèm theo 
sự giải phóng 2,5 nơtron (tính trung bình) với năng 
lượng lớn ; đối với hạt nhân ”3?Pu, con số đó là 3. 

Các nơtron này có thể kích thích các hạt nhân 
khác của chất phân hạch tạo nên những phản ứng 
phân hạch mới. Kết quả là các phản ứng phân hạch 
xảy ra liên tiếp tạo thành một phản ứng dây chuyền. 


Giả sử sau một lần phân hạch, có & nơtron được giải phóng 
đến kích thích các hạt nhân ?3ŠU khác tạo nên những phân hạch 
mới. Sau ø lần phân hạch liên tiếp, số nơtron giải phóng là &*" và 
kích thích k&" phân hạch mới. 


Khi k < I phản ứng phân hạch dây chuyền tất nhanh. 


"..ă 


Khi k = l phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và công 
suất phát ra không đổi theo thời gian. 

Khi & > l phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, công 
suất phát ra tăng nhanh và có thể gây nên bùng nổ. 


Muốn cho k > I1, khối lượng của chất phân hạch phải đủ 
lớn để số nơtron bị “bắt” nhỏ hơn nhiều so với số nơtron 
được giải phóng. 

Khối lượng tối thiểu của chất phân hạch để phản ứng phân 
hạch dây chuyền duy trì được trong đó gọi là khối lượng tới hạn. 

Với ?3°U khối lượng tới hạn vào cỡ 15 kg. với “?”Pu vào cỡ 
5 kg. 

3. Phản ứng phân hạch có điều khiển 

Phản ứng phân hạch này được thực hiện trong các lò phan 
ứng hạt nhân, tương ứng với trường hợp & = ]. 

Để đảm bảo cho k = I, người ta dùng những thanh điều khiển 
có chứa bo hay cađimi. 

Vì bo hay cađimi có tác dụng hấp thụ nơtron nên khi số 
nơtron tăng quá nhiều người ta cho các thanh điều khiển ngập 
sâu vào trong lò để hấp thụ số nơtron thừa. Nhiên liệu phân hạch 
trong các lò phản ứng thường là ˆ*ŠU hay ?*'Pu. 


Năng lượng toả ra từ lò phản ứng không đổi theo thời gian. 


| _ Phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo 


2 một vài nơtron phát ra). 


. Phân hạch của ?3°®U dưới tác dụng của một nơtron toả ra năng lượng vào cỡ 200 MeV 
3 và được duy trì theo quá trình dây chuyền (trong điều kiện khối lượng ?3°U đủ lớn). Các 


ị : ¡ sản phẩm của phân hạch là những hạt nhân chứa nhiều nơtron và phóng xạ 8”. 
©— Phản ứng phản hạch dây chuyền có điều khiển được tạo ra trong lò phản ứng. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
? 


1. So sánh quá trình phóng xạ ø và quá trình 4, Hoàn chính các phản ứng : 


phân hạch. 
.- Cần cứ vào độ lớn của n chúng tỏ rảng, quá 


trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các 
hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200. 


- Chọn câu đúng. 


Phần lớn năng lượng giải phỏng trong 
phân hạch là 


Â, động năng các nơtron phát ra. 

B. động năng các mảnh. 

C. nắng lượng toả ra do phóng xa của các mảnh. 
D. năng lượng các phôtôn của tỉa 7. 
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ạn +8;°U xŠ:Y FT RUUẠ)| + XÍO n) 


ạn + S5 Ù _>5°Zn + c2 Te + XẮ n) 


._ Xét phản ứng phân hạch : 


ạn + 55 s Ì BÀI + 3(0n) + 
Tính năng lượng toả ra khi phản hạch một 
hạt nhân ?3U. 
Cho biết : 2”?U = 234,99332 u 
133J = 138,89700 u 
34 = 93,89014u 


._ Tính năng lượng toả ra khi phân hạch 1 kg 2U. 


Cho rảng mỗi phản hạch toả ra năng lượng 
200 MeV. 


7710209091, 2), 


Lò PHẢN ỨNG PWR_ˆ 


———————— 


————————ễ—ễễễễễễ—- 


Trong lò phản ứng PWR (H.38.2), nhiên liệu sử dụng là urani đã làm giàu (urani tự nhiên chỉ 
chứa 0,7% “33U, được "làm giàu” nghĩa là tăng hàm lượng đến 3% 235U). Các phản ứng phân hạch 
chỉ xảy ra với các nơtron chậm. Muốn làm chậm các nơtron phát ra phải đưa vào giữa các tấm 
nhiên liệu (urani ôxit) một “chất làm chậm”, ở đây là nước áp suất cao (155 atm/290°C). 


Các thanh 
điều khiển 


Trung tâm lò | - Lò sản ra hơi 


ay2oen. | | r-Ä [| l 1 — 
dày 20cm _ | [rr-d | | — - 


Tường bê lông _ 

dày 60 cm - 

bọc thép 7 mm 
Chu trình thứ nhất Bơm Chu trình F^ Chutrnh ” 
(nước áp suất cao) thứ hai làm lạnh 


Hình 38.2. Sơ đồ lò phản ứng PWR. 

Các thanh điều khiển (thanh bo hay cađimi có đặc tính hấp thụ nơtron) có thể cắm sâu xuống 
hay rút lên tuỳ trường hợp muốn cho công suất lò giảm lơ tăng. 

Lò có các chu trình sau : 
a) Chu trình thứ nhất khép kín chứa nước áp suất cao. 


b) Chu trình thứ hai nhận nhiệt do chu trình thứ nhất chuyển sang. Lò này chứa nước ở 1 270°C và 
áp suất 56 atm, nước này được chuyển thành hơi làm quay tuabin của máy phát điện. 


c) Chu trình thứ ba là chu trình làm lạnh có tác dụng biến đổi hơi nước thành nước. 
Trung tâm của lò cùng với chu trình thứ nhất đều có phóng xạ cao, vì vậy được bảo vệ rất chắc chắn. 
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T“ư— ——s=>~==s-yrrẻm=rmm————— ——_—~ 5 TH -HU TROE-E—-E—KIKT—— E2. 


Trong bài trước đã xét một dạng phản ứng hạt nhân toả năng lượng quan trọng - phản ứng vỡ 


hạt nhân (phân hạch). 


Trong bài này xét dạng phản ứng hạt nhân theo một quá trình ngược lại - quá trình tổng hợp 


hạt nhẫn. 


FấT Hãy tìm ra kết 
quả này dựa vào các 
số liệu cho trong 
bảng ở cuối sách. 
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I - CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH 
1. Phản ứng nhiệt hạch là gì ? 


Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hạt nhân 
nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn. Thường chỉ 
xét các hạt nhân có số A < 10. Ta lấy một ví dụ điển hình : 

1H+ 1H —> 2He + 0n 


Dê dàng tính ra được phản ứng trên đây toả năng lượng : 
Ws¿= 17,6 MeV/lhạt nhân. 
rã 


2. Điều kiện thực hiện 


a) Để thực hiện được phản ứng nhiệt hạch trước hết phải biến đổi hôn hợp 
nhiên liệu chuyển sang trạng thái pÌasma tạo bởi các hạt nhân và các ẽlectron 
tự do (đưa nhiệt độ lên khoảng 10 độ). Sau đó cần phải tạo điều kiện để các 
hạt nhân ban đầu lại gần nhau, tiếp xúc nhau. Muốn vậy phải tăng tốc các hạt 
nhân đó để chúng có động năng đủ lớn, thắng được lực đẩy Cu-lông (giữa hai 
hạt nhân tích điện dương). Khi khoảng cách hai hạt nhân ban đầu nhỏ đến cỡ 
I0-!3 m thì lực hạt nhân phát huy tác dụng, vượt trội lực đẩy Cu-lông và xảy 
ra phản ứng nhiệt hạch. Người ta tính được rằng, để thực hiện được phản ứng 
nhiệt hạch phải cung cấp cho các hạt nhân ban đầu động năng vào cỡ 
I0) eV. Muốn vậy người ta đã dùng giải pháp tăng nhiệt độ của hỗn hợp 
plasma. Phép tính cho kết quả là nhiệt độ phải tăng lên đến cỡ 100 triệu độ. 


b) Ngoài điều kiện nhiệt độ cao còn hai điều kiện nữa để cho phản ứng nhiệt 
hạch có thể xảy ra : 


— Mật độ hạt nhân trong plasma (z) phải đủ lớn. 


— Thời gian duy trì trạng thái plasma (7) ở nhiệt độ cao (100 triệu độ) Phải 
đủ lớn. 


lÍ - NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH 


Năng lượng toa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch được gọi là 
năng lượng nhiệt hạch. | 


Người ta chủ yếu quan tâm đến các phản ứng trong đó các 
hại nhân hiđrô tống hợp thành hạt nhân heli. 
¡nH+7H > 2He 
ˆH + “H — 2He 
“H+;H> He + ọn 


Các phép tính cho thấy rằng, năng lượng toả ra khi tông hợp 
I ø heli gấp I0 lần năng lượng toả ra khi phân hạch T ø uran1, 
gấp 85 lần năng lượng toa ra khi đốt 1 tấn than. 


HI - PHAN ỨNG NHIET HẠCH TRÊN TRÁI ĐẤT 
1. Trên Trái Đất, loài người đã tạo ra phân ứng nhiệt hạch khi thử quả bom 
H và đang nghiên cứu tạo ra phản ứng nhiệt hạch có điều khiển. 
2. Phản ứng nhiệt hạch có điều khiển 
Hiện nay, trong các trung tâm nghiên cứu đều sử dụng đến phản ứng : 
;H + 7H > 2He + an + 17,6 MeV 


Phản ứng này dễ thực hiện một cách đơn lẻ như sau : cho triti ở thể khí 
bay bám vào một tấm đồng ; các hạt nhân đơtert được gia tốc đến 2 MeV 
đập vào tấm bia ấy. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra với đâu hiệu là sự phát ra 
hạt nơtron năng lượng xác định 14,I MeV., 
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Nhưng muốn tạo ra phản ứng nhiệt hạch cho các hạt nhân 
1H và ?H thì phải tiến hành hai việc : 


a) Đưa tốc độ các hạt lên rất lớn. Việc này hiện nay có thể tiến 
hành theo ba cách : 


— Đưa nhiệt độ lên cao ; 
— Dùng các máy gia tốc ; 
— Dùng chùm laze cực mạnh. 


` -~# 


b) “Giam hãm” các hạt nhân đó trong một phạm vi không gian 
nhỏ hẹp để chúng có thể gặp nhau (trong khoảng thời gian đủ 
lớn theo tiêu chuẩn Lo-xơn) và gây ra phản ứng nhiệt hạch. 
Việc “giam hãm” hỗn hợp (D, T)t có thể tiến hành theo 
nhiều cách ; 


— Hôn hợp (D, T) đựng trong một hòn bị thuỷ tỉnh đường kính 
I00 im. Rọi vào đó chùm tia laze cực mạnh có thể 
“châm ngòi” cho phản ứng nhiệt hạch. 


— “Giam hãm” bằng “bây từ” : Các hạt nhân D, T được đưa lên 
nhiệt độ cao (50 + 100 triệu độ) có động năng rất lớn. Người 
ta cho các hạt nhân D, T này (đều tích điện dương) chuyển 
động trong lòng một ống dây điện hình xuyến. Dưới tác dụng 
của từ trường ống dây, các hạt nhân D và T chỉ chuyển động ở 
khoảng giữa trong lòng ống dây, nghĩa là đã bị “giam hãm” 
trong một khoảng không gian nhỏ. Tại đó dưới tác dụng của 
những chùm tia laze cực mạnh có thể tạo ra các phản ứng nhiệt 
hạch. Thiết bị đó có tên là TOKAMAK. 


FT” Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành 
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Ằ một hạt nhân nặng hơn. 


ẾT— Thực tế chỉ quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch tạo nên heli : 


1 z 3 
+H + ;H  ;He 
2 2 4 


2 ll.:á¿.. 3 
yẹH+yH ;He+un 


TT” Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch : 
É ˆ — Nhiệt độ cao (50 + 100 triệu độ) ; 


(1) Thực ra đây là hỗn hợp các hạt nhân ¡D, †T và các êlectron — thường gọi là plasma. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


& 


1. Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt 
hạch có thể xảy ra. : 


2. So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và 


phản ứng phân hạch về các đặc điểm : 

a) nhiên liệu phản ứng ; 

b) điều kiện thực hiện ; 

c) năng lượng toả ra ứng với cùng một khối 
lượng nhiên liệu ; 

d) ô nhiễm môi trường. 


_ 


3. Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân 


cacbon có vai trò xuất phát điểm của một 
chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chu 
trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó. 


1L. C+?<+ŸN 


2) N-+vEc? 


3i 01+0-37 0N 

427 N+?=szO 

5, O->+} N+? 

6. 1?N+1H->¿ˆC+? 
Xét phản ứng 

TH+ƒ7H ->3He + ¿n 


a) Xác định năng lượng toả ra bởi phản ứng đó 
(tính ra MeV và ra J). 


b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể 
thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương 
với năng lượng toả ra khi đốt 1 kg than. 


Chobiết:  ?H=2,0135u 
3He = 3,0149u 
ạn = 1,0087u 
Năng lượng toả ra khi đốt 1 kg than là 30 000 ki. 
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——~>~———~—~ + —=——~z=z~ 1= ra B HNGE 1# S= TK XS vn —— 


HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 


1. Hạt nhân của môi nguyên tử tạo bởi 
nuclôn (trong đó Z prôtôn và A — Z nơtron). 


Kí hiệu 2X. Điện tích hạt nhân + Ze 
2. Hệ thức Anh-xtanh : E = mcˆ 


3. Năng lượng liên kết của một hạt nhân : 
Wy = [Zm, + (A —Z)m, — my]c?= Amc° 
với Am là độ hụt khối. 


4. Lực tương tác giữa các nuclôn trong 
hạt nhân gọi là /ương tác mạnh (lực hạt 
nhân). Loại tương tác này cố bản chất 
khác với tương tác điện từ và tương tác 
hấp dẫn. 


—=———-—-+3>—- -—~> -—~ ——E S=+z=mm=annmnnnnnanrwam 


5. Quá trình biến đổi của hạt nhân được 
mô tả bằng phản ứng hạt nhân. 


Trong một phản ứng hạt nhân có các 
định luật bảo toàn : 


+ năng lượng toàn phần ; 
+ động lượng ; 

+ số nuclôn (số khối) ; 

+ điện tích. 


6. Năng lượng của một phản ứng hạt nhân : 
W = (Ty — muu)c” 
W >0: toả năng lượng 
W <Q: thu năng lượng 


7. Các phản ứng hạt nhân toả năng lượng quan trọng (cố nhiều ứng dụng). 


| 


_a 


¿xả £ L _ Có thể kèm 
Xu HH A Àc: ì F _ theo phát xạ y 

| Phân hạch : Sự vỡ hạt nhân nặng. 
| | ——— _——._ ——-——= _-_-_---.——- 
| Kích thích __ Nhiệt hạch : Tổng hợp các hạt nhân nhẹ 
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(thường là tổng hợp 3He, 3He). 


CHƯNG VIII 
Từ vi mô đên vĩ mô 


gố 


Đường hàm nơi đặt máy gia tốc ở Trung tâm nghiên cứu 
hạt nhân châu Âu (CERN) 


Hình ảnh thiên hà 


„e Các hạt sơ cấp. 
„- Hệ Mặt Trời. 
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Từ phân tử, nguyên tử... đến hạt nhân, nuclôn, con người ngày càng đi sâu vào cấu tạo bên trong 
của vật chất. Con đường đó được tiếp tục như thế nào ? 


VAN Phân tử, nguyên tử,... có phải 
là hạt sơ cấp không ? 
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I - KHÁI NIỆM HẠT SƠ CÂP 
1. Hạt sơ cấp là gì ? 


Qua những bài trên, chúng ta đã quen thuộc các 
hạt vi mô, có kích thước vào cỡ kích thước hạt nhân 
trở xuống, như : phôtôn (), êlectron (e”). pôzitron 
(e†), prôtôn (p), nơtron (ø), nơtrinô (v). Khi khảo 
sát quá trình biến đổi của những hạt đó, ta tạm thời 
không xét đến cấu tạo bên trong của chúng. Các hạt 
vi mô đó được gọi là các hạt sơ cấp. 


2. Sự xuất hiện các hạt sơ cấp mới 


Để có thể tạo nên các hạt sơ cấp mới, người ta làm 
tăng vận tốc của một số hạt và cho chúng bắn vào các 
hạt khác nhau. Vì vậy công cụ chủ yếu trong việc 
nghiên cứu các hạt sơ cấp là các máy gia tốc. 
Động năng của các hạt được gia tốc vào các năm 
1960 + 1970 là 10 +102 eV, đến các năm 1990 + 2000 
là 102 + 1010 eV. 


rá 
3. Phân loại 


Dựa vào độ lớn của khối lượng và đặc tính tương 
tác, các hạt sơ cấp được phân thành các loại sau đây : 


a) Phôtôn. 


b) Các i/eprôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ 0 đến 200m, : 
nơtrinô, êlectron, pôzitron, mêzôn ¿i. Riêng các hạt nơtrinô có 
khối lượng xấp xỉ bằng không, tốc độ chuyển động bằng tốc độ 
ánh sáng. 


c) Các hađrôn : có khối lượng trên 200m, và được phân thành ba 
nhóm con : 

«  Mêzôn 7t, K : có khối lượng trên 200m, nhưng nhỏ hơn khối 
lượng nuclôn ; 

«ồ. Nuclôn p, n. 

«_ Hipêron có khối lượng lớn hơn khối lượng nuclôn. 


Nhóm các nuclôn và hipêron còn được gọi là bariøn. 


II - TÍNH CHẤT CỦA CÁC HẠT SƠ CẤP 
1. Thời gian sống (trung bình) 


Một số ít hạt sơ cấp là bền (thời gian sống ~ œ) còn đa số là không bền : 
chúng tự phân rã và biến thành hạt sơ cấp khác. 


Ví dụ -: "~*vp+e+v 
H—>ứ7r +7? 


(ÿ„ là phản hạt của v„) 


2. Phản hạt 
Mỗi hạt sơ cấp có một phản hạt tương ứng. Phản hạt của một hạt sơ cấp 
có cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối. 
Trường hợp hạt sơ cấp không mang điện như nơtron thì thực nghiệm 
chứng tỏ nơtron vẫn có zomen từ khác không ; khi đó phản hạt của nơtron là 
hạt sơ cấp có cùng khối lượng như nơtron nhưng có momen từ ngược hướng 
và cùng độ lớn. 


Bảng 40.1: Một số phản hạt. 


Hạt | p n e— | e1 - 


__ Phản hạt | ð_ ¡| ñ r le 
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W4 —phôtôn 
„ l - leptôn 


£ 4 —hađrôn 


£ 


lII - TƯƠNG TÁC CỦA CÁC HẠT SƠ CẤP 


Các hạt sơ cấp luôn biến đổi và tương tác với nhau. Các quá trình đó xảy 
ra muôn hình muôn vẻ ; tuy nhiên người ta chứng minh được rằng chúng đều 
quy về bốn loại tương tác cơ bản sau đây : co” 


1. Tương tác điện từ 


Tương tác điện từ là tương tác giữa phôtôn và các hạt mang điện và giữa 
các hạt mang điện với nhau. Tương tác này là bản chất của các lực Cu-lông, 
lực điện từ, lực Lo-ren.... 


2. Tương tác mạnh 


Tương tác mạnh là tương tác giữa các hađrôn ; không kể các quá trình 
phân rã của chúng. Một trường hợp riêng của tương tác mạnh là lực hạt nhân. 


3. Tương tác yếu. Các leptôn 
Đó là tương tác giữa các leptôn, ví dự : các quá trình phân rã 8*, 8” : 
Pp—~>n+ể +v, 
n—->p+£ +, 


4. Tương tác hấp dẫn là tương tác giữa các hạt (các vật) có khối lượng khác 
không. Ví dự : trọng lực, lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng, giữa Mặt Trời 
và các hành tĩnh.... 


=_ Các hạt sơ cấp gốm : 


+ mêzôn 
+ barion 


'CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
v 


1. So sánh năng lượng liên kết của êlectrontrong 3. Phân loại các tương tác sau : 


nguyên tử hiđrô và năng lượng liên kết của 
một prôtôn trong hạt nhân 2He. 


2. Leptôn là gì ? Đặc tính chung của các leptôn. Các 
leptôn tham gia những quá trình tương tác nào ? 
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a) lực masát; bị lực liên kết hoá học ; 
c) trọng lực ; d) lực Lo-ren ; 

e) lực hạt nhân ; 

ƒ) lực liên kết trong phân rã Ø. 


Bảng 40.2 : Một số hạt sơ cấp 


___ Tính ra MeV/c? 


Ỷ=.=—= 


phôtôn 


leptôn 
nơtrinö 
ê|ectron 
muyôn 


hađrön 
mêzôn 
mêzôn 
mêzôn 
mêzôn 


nuclỗn 


hipêron 
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0,511 
105,639 


135,01 
139,60 
493 


497 


938,256 
939,550 


111540 
1189 
1192 
1197 


0,8.10-16 
26.108 
1,2.108 


5108 
1 0Ì ũ 


> 103 
932 


2,6.10719 
0,8.10-10 
7,4.1029 
1,48.10-19 


Vũ trụ quanh ta có cấu tạo như thế nào ? 


Mót vài số liệu về Trái Đất 
— Bán kính : 6 400 km 
- Khối lượng : 5.98.10”3 kg 
= Bán kính quỹ đạo quanh Mặt Trời : 
150.10 km 
— Khối lượng riêng trung bình : 
5 515 kg/mỶ 
— Chu kì quay quanh trục : 23 giê 
56 phút 04 giây 
— Chu kì quay quanh Mặt Trời : 
365,2422 ngày 
- Góc nghiêng giữa trục quay và 
pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo : 
TA Ai 

Khoảng cách 150.10" km được 
lấy làm đơn vị đo độ dài trong thiên 
văn, eoi là đơn vị thiên văn (đvY). 
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I - HỆ MẶT TRỜI 


Hình 4T. ï 


Quỹ đạo của : 1. Thuỷ tỉnh ; 2. Kim tỉnh ; 3. Trải Đất ; 4. Hoả tinh ; 5. Mộc 
tỉnh ; 6. Thổ tỉnh ; 7. Thiên Vương tinh ; 8. Hải Vương tinh. 


Các thành phần cấu tạo chính của hệ Mặt Trời 
gồm Mặt Trời, các hành tĩnh và các vệ tỉnh. 


1. Mặt Trời 


Mặt Trời là thiên thể trung tâm của hệ Mặt Trời. 
Nó có bán kính lớn hơn 109 lần bán kính Trái Đất ; 
khối lượng bằng 333 000 lần khối lượng Trái Đất. 


Lực hấp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết 
định đến sự hình thành, phát triển và chuyển động 
của hệ. 


Mặt Trời là một quả cầu khí nóng sáng với 
khoảng 75% là hiđrô và 23% là heli. Nhiệt độ mặt 
ngoài của Mặt Trời là 6 000 K và nhiệt độ trong 
lòng lên đến hàng chục triệu độ. Mặt Trời là nguồn 
cung cấp năng lượng chính cho cả hệ. Công suất 
phát xạ của Mặt Trời lên đến 3,9.10ˆ5 W. Nguồn 
năng lượng của Mặt Trời là phản ứng nhiệt hạch, 
trong đó các hạt nhân hiđrô được tổng hợp thành 
hạt nhân helI. 
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2. Các hành tỉnh 


Có 8 hành tính, theo thứ tự từ trong ra ngoài : 
Thuỷ tình, Kim tỉnh, Trái Đất, Hoà tình, Mộc tình, 
Thổ tính, Thiên Vương tỉnh và Hải Vương tỉnh. 
Chúng chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một 
chiều, trùng với chiều quay của bản thân Mặt Trời 
quanh mình nó. Quỹ đạo của các hành tính gần như 
những vòng tròn, nghiêng góc với nhau rất ít. Do đó 
có thể coi như hệ Mặt Trời có cấu trúc hình đĩa 
phẳng. 


Xung quanh môi hành tỉnh có các vệ tinh. Chúng 
chuyển động hầu như trên cùng một mặt phẳng 
quanh hành tinh. Hệ thống gồm một hành tỉnh và 
các vệ tinh của nó là một cấu trúc hệ thống nhỏ nhất 
của thế giới vĩ mô. 


Các hành tính được chia thành hai nhóm : nhóm 
Trái Đất và nhóm Mộc tình. 


3. Các tiểu hành tỉnh 


Xuất phát từ việc nghiên cứu quy luật biến thiên 
của bán kính quỹ đạo các hành tinh, người ta thấy 
rằng có thể xếp các bán kính này thành một chuỗi 
có quy luật nhất định. Tuy nhiên có một số hạng 
trong chuôi không ứng với bán kính quỹ đạo của 
một hành tinh nào cả. Đó là số hạng có giá trị 
2/8 đvtv, trung gian giữa bán kính quỹ đạo của 
Hoả tính và Mộc tính. . 


Sau này, quan sát băng kính thiên văn người tá đã 
phát hiện ra một số hành tỉnh có đường kính vài 
trăm kilômét và rất nhiều các hành tính có bán kính 
từ vài kilômét đến vài chục kilômét chuyển động 
quanh Mặt Trời trên các quỹ đạo có bán kính từ 2,2 
đến 3.6 đvtv. Các hành tỉnh này gọi là các tiểu hành 
tỉnh. Có lẽ các tiểu hành tỉnh là mảnh vỡ của một 
hành tỉnh lớn nào đó chuyển động trên quỹ đạo có 
bán kính 2.8 đvtv nói ở trên. 


Các hành tình nhóm Trái Đất gôm : 
Thuỷ tính, Kim tính, Trái Đất và Hoá 
tình. Đó là các hành tính “nhỏ”, 
nhưng là các hành tỉnh rắn, có khối 
lượng riêng tương đối lớn. Tuy nhiên 
mỗi hành tinh trong nhóm lại chỉ có 
rất ít (hoặc không có) vệ tính. Vì 
chúng ở gần Mặt Trời nên nhiệt độ bề 
mặt của chúng tương đối cao. 


Nhóm Mộc tỉnh gồm : Mộc tĩnh, 
Thổ tỉnh, Hải Vương tỉnh và Thiên 
Vương tinh, Chúng là các hành tình 
“lớn”. Khối lượng riêng của chúng 
rất nhỏ. Có thể chúng là một khối 
khí hoặc một nhân rắn hoặc lỏng, 
bao bọc xung quanh là một lớp khí 
rất dày. Chúng có rất nhiều vệ tỉnh. 
Ngoài ra xung quanh chúng có mội 
vành đai rất rộng và rất mỏng tạo bởi 
các hạt bụi, riêng vành đai Thổ tỉnh 
có thể nhìn thấy qua kính thiên văn 
ở mặt đất, trông như chiếc vành mũ 
của người Mê-hi-cô (H.41.2). 

Vì các hành tính này ở rất xa 
Mặt Trời, nên nhiệt độ bề mặt của 
chúng rất thấp (thường xuyên dưới 
âm 100C). 


Bảng 41.1 

Một vài đặc trưng của các hành tinh 

— Hànhtinh - Nhã xxx” 
Thuỷ tỉnh _0055. 039. 0 

Kim tinh _ 081. 072 0 

Trái Đất 1| 31T 

Hoả tỉnh 011 | 152| 2| 
- Mộc tỉnh 318 | 520, 63. 
' Thổ tinh 95 ¡9/54 34 
"Thiên Vươngtinh 15 ¡ 192, 27 
. Hải Vương tỉnh 17 


| 30/0 13| 


m: khối lượng so với Trái Đất ; 
R: bản kính quy đạo tỉnh theo đvtv ; 
n: số vệ tinh đã biết (số liệu năm 2007) 


“ÍÍ 


Hình 41.2 


Thỏ tinh 


Hình 41.3 


Hình dạng sao chổi 
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4. Sao chổi và thiên thạch 


a) Sao chối là những khối khí đóng băng lẫn với đá, 
có đường kính vài kilômét, chuyển động xung 
quanh Mặt Trời theo những quỹ-đạo hình elip rất dẹt 
mà Mặt Trời là một tiêu điểm. Điểm gần Mặt Trời 
nhất của quỹ đạo sao chổi có thể giáp với quỹ đạo 
Thuỷ tỉnh, điểm xa nhất có thể vượt ra ngoài quỹ 
đạo của Thiên Vương tinh. 


Chu kì chuyển động của sao chổi quanh Mặt Trời 
khoảng từ vài năm đến trên 150 năm. Phần lớn thời 
gian, sao chối chuyển động trên phần quỹ đạo ở xa 
Mặt Trời, nên nhiệt độ của nó rất thấp và các chất 
trong sao bị đóng băng hết. Thời gian sao chổi 
chuyển động trên phần quỹ đạo gần Mặt Trời chỉ 
vào khoảng vài tháng hoặc vài tuần. Lúc này nhiệt 
độ của sao lên rất cao. Vật chất trong sao bị nóng 
sáng và bay hơi. Đám khí và bụi bao quanh sao bị 
áp suất do ánh sáng Mặt Trời gây ra đẩy dạt về phía 
đối diện với Mặt Trời, tạo thành một cái đuôi có 
dạng như một cái chổi (H.41.3). Bụi và khí trong 
đuôi phản xạ và tán xạ ánh sáng Mặt Trời nên ở trên 
Trái Đất ta sẽ nhìn thấy cả đầu và đuôi sao chối. 
Trong đầu sao chổi có một cái nhân chưa bị bay hơi. 

Vì mỗi lần lại gần Mặt Trời, sao chổi bị mất rất 
nhiều vật chất, nên chỉ những sao chối lớn mới tồn 
tại được lâu. 


b) Thiên thạch là những tảng đá chuyển động quanh 
Mặt Trời. Số thiên thạch nhiều không kể xiết. 
Chúng chuyển động theo rất nhiều quỹ đạo khác 
nhau. Có cả những dòng thiên thạch. Khi một thiên 
thạch bay gần một hành tinh nào đó thì nó sẽ bị hút 
và xảy ra sự va chạm của thiên thạch với hành tình. 


Trường hợp một thiên thạch bay vào bầu khí 
quyển của Trái Đất thì nó sẽ bị ma sát mạnh, nóng 
sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài mà ta gọi 
là sao băng. 


Sao chối và thiên thạch cũng là những thành viên 
của hệ Mặt Trời. 


II - CÁC SAO VÀ THIÊN HÀ 


1. Các sao 


a) Môi ngôi sao trên bầu trời mà ta nhìn thấy về ban đêm thực Nâm ánh sáng là 
chất là một khối khí nóng sáng như Mặt Trời. Vì khoảng cách từ _ môtđơn vị do khoảng 

`"... .... - Z: `2 ` `... z cách trong thiền văn. 
Trái Đất đến các ngôi sao quá lớn (sao gần nhât cũng cách ta Nó băng dan 
trên bõn năm ánh sáng), nên chúng (a chì thấy mỖI Sao là một đường mà ánh sáng 
chấm sáng, dù có dùng kính thiên văn có số bội giác lớn nhất. truyền được tronp 
Nếu kể cả những ngôi sao có độ sáng rất nhỏ, chỉ có thể phát ! năm. Tốc độ ánh 
hiện được bằng kính thiên văn, thì số sao lên đến hàng trăm tỉ. sáng làc= 3.10Ÿm/. 


b) Nhiệt độ ở trong lòng các sao lên đến hàng chục triệu độ, 
trong đó xảy ra các phản ứng nhiệt hạch. Tuy nhiên sự mãnh liệt 
của các phản ứng này ở môi sao một khác. Điều đó làm cho 
nhiệt độ mặt ngoài của các sao rất khác nhau. Sao nóng nhất có 
nhiệt độ mặt ngoài lên đến 50 000 K ; nhìn từ Trái Đất ta thấy 
sao đó có màu xanh lam. Sao nguội nhất có nhiệt độ mặt ngoài 
là 3 000K; sao này có màu đó. Mặt Trời có nhiệt độ mặt ngoài 
là ó 000 K : nó có màu vàng. 


c) Điều đặc biệt là khối lượng của các sao mà ta xác định được 
nằm trong khoảng từ 0,1 đến vài chục lần (đa số là Š lần) khối 
lượng Mặt Trời. Trong khi đó thì bán kính các sao mà ta đã xắc 
định được lại biến thiên trong khoảng rất rộng. Những sao có 
nhiệt độ bề mặt cao nhất có bán kính chỉ bằng một phần trăm 
hay một phần nghìn lần bán kính Mặt Trời ; đó là những sao trắt. 
Ngược lại, những sao có nhiệt độ mặt ngoài thấp nhất lại có bán 
kính lớn gấp hàng nghìn lần bản kính Mặt Trời ; đó là những sao 
kênh. 


đ) Ngoài ra, người ta còn phát hiện được hàng vạn cặp sao có 
khối lượng tương đương với nhau, quay Xung quanh một khối 
tâm chung, đó là những sao đôi, Quan sát các sao đôi từ Trái 
Đất, ta sẽ thấy độ sáng của chúng tăng giảm một cách tuần hoàn 
theo thời gian. Đó là vì trong khi chuyển động. có những lúc 
chúng che khuất lẫn nhau. 


e) Trên đây là những sao đang ở trong trạng thái ồn định. Bên cạnh 
đó còn có những sao đang ở trong trạng thái biến đốt rất mạnh : 
Các sao mới có độ sáng đột nhiên tăng lên hàng vạn lần và các sao 
siêu mới có độ sáng đột nhiên tăng lên hàng triệu lần. Sự tăng đột 
ngột của độ sáng là kết quá của các vụ nồ xảy ra trong lòng các sao 
này, kèm theo sự phóng ra các dòng vật chất rất mạnh. 
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Hình 41.4 
Thiên hà Tiên Nữ 


Hình 41.6 
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Ngoài ra còn có những sao không phát sáng : Các 
punxa và các lõ đen (còn gọi là hốc đen). 


Punxa là sao phát ra sóng vô tuyến rất mạnh. 
Người ta phát hiện ra chúng nhờ dùng các kính 
thiên văn vô tuyến. Punxa được cấu tạo toàn băng 
nơtron. Chúng có một từ trường rất mạnh và quay 
rất nhanh quanh một trục. 


Lô đen cũng được cấu tạo từ nơtron, nhưng những 
nơtron này được xếp khít chặt với nhau tạo ra một loại 
chất có khối lượng riêng rất lớn. Kết quả là gia tốc trọng 
trường ở gần lô đen lớn đến nỗi ngay cả các phôtôn rơi 
vào đó cũng bị lỗ đen hút vào. Lõ đen không bức xạ bất 
Kì một loại sóng điện từ nào, Người ta phát hiện ra lô đen 
nhờ tia X mà nó phát ra khi “hút” một thiên thể gần nó. 


f) Ngoài ra ta còn thấy có những “đám mây” sáng. 
Đó là các tinh vân. Tỉnh vân là các đám bụi khổng 
lỗ được rọi sáng bởi các ngôi sao gân đó hoặc 
những đám khí bị ion hoá được phóng ra từ một sao 
mới hay siêu mới. 


Tất cả các vật thể nêu ở trên đều là thành viên 
của một hệ thống sao vĩ đại gọi là thiên hà. 


2. Thiên hà 


a) Thiên hà là một hệ thống gồm nhiêu loại sao và 
tinh vân. Tổng số sao trong một thiên hà có thể lên 
đến vài trăm tỉ. Trong những kính thiên văn lớn, ảnh 
của các sao chỉ là những chấm sáng, còn ảnh của 
các thiên hà lại có hình dạng nhãt định, mặc dù 
khoảng cách từ các sao đến ta rất nhỏ so với khoảng 
cách từ các thiên hà đến ta. 


b) Thiên hà gần ta nhất là thiên hà Tiên Nữ (H.41.4) 
cũng cách chúng ta hai triệu năm ánh sáng. Ngày 
nay, người ta đã chụp ảnh được khoảng một t¡ thiên 
hà khác nhau. 


c) Đa số thiên hà có đạng hình xoắn ốc (H.41.5). 
Một số có dạng elipxôit (H.41.6). Một số ít có dạng 
không xác định. Đường kính của thiên hà vào 
khoảng 100 000 năm ánh sáng. 


3. Thiên Hà của chúng ta : Ngân Hà 

a) Hệ Mặt Trời là thành viên của một thiên hà mà ta 
gọi là Ngân Hà. Sở di có tên gọi này vì vào những 
đêm trời trong, không trăng, ta thấy có một dải sáng 
vất ngang bầu trời mà ta gọi là dải Ngân Hà (hay 
sông Ngân). Nếu quan sát kĩ ta sẽ thấy dải Ngân Hà 
được cấu tạo từ vô vàn những ngôi sao. Dải Ngân 
Hà có chô rộng, chỗ hẹp. Chô rộng nhất, phình to, 
có mật độ sao dày đặc, năm ở vùng chòm sao Nhân 
Mã, “'sau lưng” chòm sao Thần Nông. Dải Ngân Hà 
mà ta thấy trên bầu trời chính là hình ảnh của một 
thiên hà mà chúng ta nhìn thấy khi chúng ta đứng ở 
một điểm bên trong và gần mép của nó. 


b) Căn cứ vào hình ảnh của đải Ngân Hà và vào kết 
quả đo khoảng cách đến các sao trong Ngân Hà, các 
nhà thiên văn đã xây dựng được một mô hình Ngân 
Hà. Ngân Hà có dạng hình đĩa, phần giữa phồng to, 
ngoài mép dẹt (H.41.7). Đường kính của Ngân Hà 
vào khoảng 100 000 năm ánh sáng. Bề dày của chô 
phông to nhất vào khoảng 15 000 năm ánh sáng. 


c) Hệ Mặt Trời nằm trên mặt phẳng qua tâm và 
vuông góc với trục của Ngàn Hà và cách tâm một 


khoảng cỡ = bán kính của nó. 


đ) Những nghiên cứu tỉ mi đã cho thấy Ngân Hà 
cũng có cấu trúc dạng xoắn ốc. Hình 41.8 là hình vẽ 
phác cấu trúc của Ngân Hà. 


4. Các đám thiên hà 

Các thiên hà có xu hướng tập hợp với nhau thành 
đám. Ngân Hà của chúng ta là thành viên của một 
đám gồm 20 thiên hà. Đến nay người ta đã phát hiện 
được khoảng năm chục đám thiên hà. Khoảng cách 
giữa các đám lớn gấp vài chục lần khoảng cách giữa 
các thiên hà trong cùng một đám. 


5. Các quaza (quasar) 


Vào đầu những năm 1960, người ta đã phát hiện 
ra một loại cấu trúc mới, năm ngoài các thiên hà, 


Hình 4I.8 
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phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng vô 
tuyến và tia X; đặt tên là các quaza. Điều đặc biệt 
là công suất phát xạ của các quaza lớn đến mức 
mà người ta cho rằng các phản ứng nhiệt hạch 
không đủ để cung cấp năng lượng cho quá trình 
phát xa này. Ở các khoảng cách càng xa Ngân Hà 
thì mật độ quaza càng lớn. Các sự kiện này được 
dùng làm cơ sở thực nghiệm cho thuyết Vụ nổ lớn 
(Big Bang). 


ẫ L - Vũ trụ có cấu tạo gốm các thiên hà và các đám thiên hà. Nhiều thiên hà có dạng xoắn 
ốc phẳng. Thiên Hà của chúng ta gọi là Ngân Hà và cũng có dạng nói trên. 


— Trong mỗi thiên hà có khoảng một trăm tỉ ngôi sao và tỉnh vân. Có sao đang ổn định, 
có sao mới, sao siêu mới, punxa và lỗ đen. 


. Mặt Trời là một ngôi sao màu vàng, có nhiệt độ bề mặt 6000 K. Xung quanh Mặt Trời | 
Ñ có các hành tỉnh, tiểu hành tỉnh, sao chổi và thiên thạch. 


bởi š Xung quanh hành tỉnh có các vệ tỉnh. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
km 


1. Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời. cấu trúc nào ? Nêu những thành viên của một 
2. Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời ? thiên hà, 

3. Phân biệt hành tinh và vệ tinh. 8. Ngân Hà có hình dạng gì ? Hệ Mặt Trời ở vị trí 
4. Tiểuhànhtinhlàg)? nào trong Ngân Hà ? 

5. Những hành tinh nào thuộc nhóm Trái Đấtvà  ÏƒZ 


những hành tỉnh nào thuộc nhóm Mộc tỉnh ? l l 
Nêu những đặc điểm chung của các hànhtinhh  * Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân 
trong mỗi nề. các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm ? 


6. Sao chổi, thiên thạch, sao băng là gì ? Sao A. Khoảng cách đến Mặt Trời. 
băng có phải là một thành viên của hệ Mặt B. Nhiệt độ bể mặt hành tinh. 
Trời hay không ? C. Số vệ tinh nhiều hay ít. 

7. Thiên hà là gì ? Đa số thiên hà thường cỏ dạng D. Khối lượng. 


21ó 


10. Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của A, Hai lực bằng nhau. 


một thiên hà. B. Lực hút do Mặt Trời nhỏ hơn. 
À. Sao siêu mới. B. Punxa. R , 
: C. Lực hút do Mặt Trời bằng -Š lực hút do 
C, Lô đen. D. Quaza. Trái Đất - 10 
11. Khoảng cách từ Mặt Trăng và Trái Đất đến 1 


D. Lực hút do Mặt Trời bằng 


: lực hút do 
Trái Đất. 3 


Mặt Trời coi như bằng nhau. Khoảng cách từ 
Mặt Trời đến Trải Đất coi như bảng 300 lần 
khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất. Khối 12. Nêu những sự tương tự và những sự khác 
lượng Mặt Trời coi như bằng 300 000 lẫn khối biệt về cấu trúc giữa hệ Mặt Trời và nguyên 
lượng Trái Đất. Xét các lực hấp dẫn mà Mặt tử nêon. 

Trời và Trái Đất tác dụng lên Mặt Trảng. Lực 


NiẾt: sếp KONRG: 13. Có phải tất cả các sao mà ta nhìn thấy từ Trải 
nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lẫn ? 


Đất đều thuộc Ngàn Hà hay không ? Tại sao 
các sao năm ngoài đải Ngân Hà cũng thuộc 
Ngàn Hà ? 
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BÀI ĐỌC THÊM 


SỰ CHUYỂN ĐỘNG VÀ TIẾN HOÁ CỦA VŨ TRỤ 


1. Sự chuyển động quanh các tâm 


Một quy luật rất phổ biến của các hệ thống cấu trúc trong thế 
giới vĩ mô là các thành viên trong một hệ thống chuyển động 
quanh một thiên thể hoặc khối trung tâm. Chuyển động này bị chỉ 
phối bởi lực vạn vật hấp dẫn và tuân theo các định luật Kê-ple(). 


Các vệ tỉnh quay quanh hành tỉnh. Thậm chí những tảng đá 
nhỏ trong vành đai của Thổ tỉnh cũng quay quanh hành tỉnh này 
theo đúng định luật Kê-ple. 


Các hành tinh quay quanh một sao ở trung tâm. Trái Đất quay 
quanh Mặt Trời với chu kì 365,2422 ngày và với tốc độ dài cỡ 30 km/s. 


Toàn bộ các sao trong một thiên hà cũng quay xung quanh 
trung tâm thiên hà. Dựa vào việc nghiên cứu quang phổ của các 
sao trong dải Ngân Hà, người ta đã xác định được tốc độ của 
chúng và đã chứng minh được là toàn bộ Ngân Hà đang quay 
quanh tâm của nó. Hệ Mặt Trời quay quanh tâm Ngân Hà với tốc 
độ vào cỡ 250 km/s. 


2. Sự nở của vũ trụ 
Những bằng chứng về sự nở của vũ trụ : 


Vào những năm 20 của thế kỉ XX, khi nghiên cứu mối quan hệ 
giữa tốc độ chạy xa dọc theo tia nhìn của các thiên hà với khoảng 
cách đến các thiên hà đó, Hớp-bơn (Hubble) đã phát hiện ra rằng, 
các thiên hà càng ở xa chúng ta thì tốc độ nói trên càng lớn. 


Vì chúng ta không ở trung tâm của vũ trụ, nên những sự kiện kể 
trên cho phép rút ra kết luận : Vũ trụ (hoặc phần vũ trụ mà ta 
quan sát được) đang nở ra. 


(1) Đó là các định luật nói về hình dạng quỹ đạo và mối quan hệ giữa bán kính quỹ đạo và chu kì chuyển động 
của hành tỉnh. Xem sách Vật lí 10 Nâng cao. 
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3. Sự tiến hoá của các sao 


Tất cả các sao đều có lịch sử hình thành và phát 
triển của chúng. Các sao đều được tạo ra từ những 
đám tỉnh vân hiđrô khổng lồ. Tuy nhiên, tuỳ theo khối 
lượng của đám tỉnh vân là lớn hay nhỏ mà mỗi loại sao 
có một quả trình phát triển khác nhau. 


Có thể mô tả khái quát quá trình hình thành và 
phát triển các sao như sau : Dưới tác dụng của lực 
vạn vật hấp dẫn, các nguyên tử hiđrô bị hút lại gần 
nhau và tụ lại thành một đám to dẫn. Thế năng hấp 
dẫn biến đổi thành động năng rồi thành nhiệt năng 
làm chơ nhiệt độ của đám tăng dần lên. 


Khi nhiệt độ đạt đến vài chục triệu độ thì xảy ra 
phản ứng nhiệt hạch. Trong quá trình phản ứng, hiđrô 
bị biến thành heli, rồi thành cacbon, nitơ, ôxi,... 


Ta hình dung ngôi sao lúc này như một quả cầu khí 
có mật độ vật chất ở tâm đậm đặc hơn và tại đó xảy ra 
phản ứng nhiệt hạch. Khí ở lớp vỏ chịu tác dụng của 
hai lực : Lực vạn vật hấp dẫn hướng vào tâm ngôi sao 
và lực đẩy ra do áp suất tạo ra trong chuyển động 
nhiệt cũng như áp suất tạo ra do các bức xạ (mà ta gọi 
chung là áp suất ánh sáng). 


Ở những lớp khí ngoài cùng thì lực đẩy lớn hơn 
lực hút ; ở những lớp khí bên trong thì lực hút lớn 
hơn lực đẩy. Như vậy, vỏ ngoài của sao thì nở ra còn 
lõi thì co lại (sự co do hấp dẫn). 


Kết quả là ở những sao có khối lượng nhỏ cỡ 0,1 
khối lượng Mặt Trời (xem cột tận cùng bên trái Hình 
41.9), lớp vỏ ngoài rất mỏng ; sau một thời gian, chỉ 
còn phần lõi có kích thước nhỏ và có nhiệt độ bên 
ngoài rất cao. Đó là một sao trắt trắng. 


Ở những sao có khối lượng gấp 10 đến 100 lần khối 
lượng Mặt Trời thì lớp vỏ ngoài rất dày và tiếp tục nở 
ra, nhiệt độ giảm đi ; sao trở thành một sao kềnh đỏ 
(xem hai cột tận cùng bên phải Hình 41.9). 


Khối lượng đám tính vân 
(tính theo khối lượng Mặt Trời) 


_(MạtTrời ) 


—y -l¬ 
\‹ Sao kểnh đỏ ¡ Ỉ 
SỔ ( Sao siêu N 
| | | | ` kểnhđỏ / 
T, ( S§aosiêumới ) 
( Saotrấttắng ) Àˆ 7 
= / 
( Puxa ) _ | | 
F (Hốc đen ) 
Lỗ đen 
Hình 41.9 
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Phần lõi tiếp tục co lại. Nhiên liệu hiđrô cạn kiệt ; 
tiếp tục xảy ra phản ứng hạt nhân mới với nhiên liệu là 
heli, kém mãnh liệt hơn. Nhiệt độ giảm đi làm cho lực 
đầy phần vỏ giảm. Lập tức diễn ra quá trình phần lõi 
hút phần vỏ rơi vào lõi, làm cho nhiệt độ của lõi lại 
tăng lên đột ngột. 


Một loạt những phản ứng hạt nhân mới lại xảy ra. 
Cuối cùng là phản ứng trong đó các hạt nhân bị vỡ 
thành nơtron và prôtôn ; prôtôn này lại kết hợp với 
ê|ectron để thành nơtron. Ngôi sao sẽ biến thành sao 
nơtron (punxa) hoặc lỗ đen (H.41.9). 


Các sao có khối lượng tương đương với Mặt Trời 
cũng có quá trình hình thành và phát triển tương tự 
như trên (cột giữa Hình 41.9). Có điều khác là ở thời kì 
cạn kiệt nhiên liệu thì phần lõi chỉ có thể hút một phần 
phía trong của lớp vỏ cho rơi vào lõi. Nhiệt độ của 
phần lõi có thể tăng lên đến 100 triệu độ và lại có 
những phản ứng hạt nhân mới xảy ra. Áp suất bên 
trong vỏ khí tăng mạnh đẩy vỏ khí ra tạo thành một 
vành tinh vân bao quanh ngôi sao. Ngôi sao ở lõi tiếp 
tục co lại vì hấp dẫn trở thành một sao trắt trắng 
(H.41.10). 
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1. Các hạt sơ cấp là các hạt có kích thước 
nhỏ hơn hạt nhân mà ta tạm thời không 
xét đến cấu tạo bên trong của chúng. 


2. Các hạt sơ cấp gồm phôtôn và các 
leptôn (các hạt nhẹ) như : nơtrinô, êlectrôn, 
pôzitron. ...) và các hađrôn ; (các hạt nặng 
như : nơtron, prôtôn, mêzôn 7...) 


3. Hệ Mặt Trời gồm : Mặt Trời ở trung 
tâm, tám hành tính, rất nhiều các tiểu 
hành tính, các sao chổi và các thiên 
thạch. Các thành viên này đều quay 
xung quanh Mặt Trời dưới tác dụng của 
lực vạn vật hấp dân, theo đúng định luật 
Kê-ple. Xung quanh môi hành tỉnh còn 
có các vệ tinh. 


4. Mặt Trời là một ngôi sao, có nhiệt độ 
bề mặt là 6 000 K, nhiệt độ trong lòng 
lên đến vài chục triệu độ, tại đó xảy ra 
các phản ứng nhiệt hạch. 


TỪ vị MÔ ĐỀ 
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5, Thiên hà là một hệ các sao và tinh vân 
quay quanh một tâm. Các sao đều được 
hình thành từ các đám tinh vân. Trong 
lòng các sao xảy ra các phản ứng nhiệt 
hạch. Sự tiến hoá của các sao phụ thuộc 
vào khối lượng ban đầu của chúng : 
Những sao có khối lượng nhỏ thì tiến hoá 
thành các sao trắt trắng, có nhiệt độ trong 
lòng rất cao và nhiệt độ bề mặt đến vài 
vạn độ. Tà thấy chúng có màu trắng xanh ; 
những sao có khối lượng lớn thì tiến hoá 
thành các sao kênh đỏ, có nhiệt độ trong 
lòng thấp và nhiệt độ bề mặt vài nghìn 
độ. Sau đó chúng tiến hoá thành các sao 
nơtron (punxa) phát xa mạnh các sóng vô 
tuyến hoặc thành các lô đen, hoàn toàn 
không bức xạ điện từ. 
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VẬT LÍ DÙNG L0 1€ SGK MNI LÍ 12 


—_—- 


Kí hiệu đại lượng 


Tên đại lượng _ Tên đơn vị ._ Kí hiệu đơn vị 


| 
| 
| 
| 


Lực F niutơn | N | 
Gia tốc | q | mét trên giây bình phương | m/sŸ | 
-_ Chu kì T | giây _ S | 
__ Tần số f héc Hz 
Tần số góc @) rađian trên giây rad/s 
Năng lượng Ww,Q,E | jun J 
Trọng lực P niutơn N 
Tốc độ | v„V mét trên giây m/s | 
Cường độ âm | Ĩ oát trên mét vuông W/mˆ | 
__ Mức cường độ âm L | ben, đêxiben | B, dB | 
_ Bước sóng Â | mét m 
__ Suất điện động ể | vôn V | 
| Điện áp (hiệu điệnthế) - u, U | vôn V | 
-_ Cường độ dòng điện Ì,Ï | ampe A _ 
Từ thông _ ®© vêbe _—— Wb | 
Điện trở r,R | ôm Q 
Điện dung C fara | F 
-_ Độ tự cảm L henry H 
Dung kháng Ẩẳồ | ôm LÔ) 
Cảm kháng Z, ôm Q 
__ Tổng trở Z ôm | Ọ 
Khoảng vân Ỉ mét, milimét | m, mm | 
Công suất | p, > | oát | W | 
._ Lượng tử năng lượng jun J 
Cảm ứng từ _ tesla T 
Cường độ điện trường | vôn trên mét V/m 
' — _ 


2 
œ 


| [ 
._ Nguyên tổ _ Z | A 
| 
Hiđrô (H) 1 1 
Đơteri (D) | y¿ 
Triti (T) | 3 
Heli (He) | 2 3 
4 
- Liti (Li) 3 6 
7 
Beri (Be) 4 7 
| 9 
| 10 
Bo (B) 5. 1Ô 
| | 11 
. Cacbon (C) _ 6 12 
| 13 
14 
Nitơ (N) | 7 14 
| 15 
Ôxi (O) 8 ¡16 
| 17 
| 18 
Flo (F) |9 19 
Nêon (Ne) I10 | 20 
21 
| 22 
Natri (Na) F11 |22 
| 23 
| 24 
Magiê(Mg) ' 12 24 
Nhôm (AI) | 13 
| 27 
Silic (Si) _ 14 28 
29 
30 
| 31 
|.32 
Phôtpho (P) 15 | 3I1 
| 32 
| 33 
Lưu huỳnh ($) 16 32 


=Ý; _ Ï Khối lượng - 
_.. nguyên tử (u) 


1,007825 
2,01400 
3,01605 
3,01603 
4,00260 
6,01512 
7,01600 
7,0169 
9,01218 
10,0135 
10,0129 
11,00951 
12,00000 
13,00335 
14,0032 
14,00307 
15,00011 
15,99491 
16,999] 
17,9992 
18,99840 
19,99244 
20,99395 
21,99138 
21,9944 
22,9898 
23,99096 
23,98504 
25,98689 
26,98153 
27,97693 
28,97649 
29,97376 
30,9753 
32,9740 
30,99376 
31,9739 
32,9717 
31,97207 


Clo (Cl) 


| 
| Acgon (Ar) 


Kali (K) 


Canxi (Ca) 
Scanđi (Sc) 
Titan (Ti) 


Vanaởi (V) 
Crôm (Cr) 


Mangan (Mn) 


Sắt (Fe) 


| 


_Côban (Co) 


_Niken (Ni) 
. Đồng (Cu) 


| 
. Kẽm (Zn) 
Gali (Ga) 


Giemani Ge) 


Asen (As) 


25 


. Khối lượng 
__. nguyên tử (u) 
17 | 35  34/96885 
_36 35,9797 
37  36,9658 
l8 ¡36  35,96755 
.37 _ 36,9667 
.38  37,96272 
39 38,964 
40 39.9624 
19: 39 38,96371 
40 39,974 
41 40,952 
42 41,963 
20. 40 39,96371 
21 45 44,96259 
46 45,955 
22 48 47,948 
23 | 51 50,9440 
24 52 51,9405 
55 54,9381 
26 54 53,9396 
55 54,938 
56 55,9349 
57 56,9354 
58 57,9333 
59 58,935 
27 | 56 55,940 
57 56,936 
58 57,936 
59 58,9332 
60 59,934 
28 | 58 57,9353 
29 63 62,9298 
65 64,9278 
30 ' 64 63,9291 
31 . 69 68,9257 
32 70 69,9243 
72 71,9217 
74 73,9219 
33 75 74,9216 


KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC HẠT NHÂN 


Nguyên tố | z~ A 
——TẺỸỶỸSTĩÏỸZ.BH°1 „nặn 


| _ | - Khối lượnc Nà. | __ Khối lượng 
| TH cn| | houôÏÊi tà (u) Nộn/9136 si | đào Nouijet tử (u) 
Sêlen (Se) 34 78 77/9173 Telu (Te) 52 122  121,9030 
80 79/9165 128. 127,9047 
Brom (Br) 35. 77 | 76,921 130. 129,9067 
79 78,9183 lôt (I) 53 siẢ 126,9004 
81 80,9183 Xenon (Xe) 54 129' 128,9048 
82 81,017 132 131,9042 
Kripton (Kr) 36 84 83,912 Xesi (Cs) 55 133 133,9051 
Rubiđi (Rb) 37 85 84,9117 137 136,9075 
87 86,909 -_ Bari (Ba) 56 132  131,9057 
Strônti (Sr) 38 84 83,9134 134  133,9043 
85 84,913: 135 134,9056 
86 85,9094 136  135,9044 
87 86,9089 F137  136,9063 
88 87,9056 138 137,9050 
89 88,907 Lantan (La) 57 139 138,9061 
90 89,907 Xeri (Ce) 58 138 1379057 
Ytri (Y) 39 87 86,911 140 139,9053 
88 87910 142 — 141,9090 
89 88,9054 Prazeođim (Pr) 59 141 140,9074 
91 90,907 - Nêođim (Nd) 60 142. 141,9075 
Ziriconi (Zr) 40 90 89,9043 144 — 143,9099 
Niobi(Nb) 41 93 92/9060 146  145,9172 
Môlipđen(Mo) 42 98 97,90511 Prômêti (Pm) 61 143 1429110 
Tecnexi (Tc) 43 98 97,9072 Samari (Sm) 62 ¡ 152 151,9195 
_ Ruténi (Ru) 44 102 101,9037 154 — 153,9220 
104 103,9055 Europi (Eu) 63 151  150,9196 
Rôđi (th) 45 103 102,9048 | 153. 152,9209 
Palađi (Pd) 46 105 104,9046 Gađôlini (Gd) 64 158 157,9241 
106  105,9032 160 159,9071 
ẨÖT08  107,9030 Tebi (Tb) _ 65 159 159,9250 
Bạc (Aq) 47 107 - 106,9041 Điprosi (Dy) 6 162 161,9265 
109 — 108,9047 | 163 162,9284 
Cađimi (Cd) 48 112 111,9028 F164  163,9288 
114 1139036  Honmi (Ho) 67 165  164,9303 
Inđi (In) 49 - 115 114,9041 Eribi (Er) 68 166 165,9304 
Thiếc (Sn) 50 118 1179018 ~ 167  166,9320 
122  121,9034 F168  167,9324 
| 124 123,9052 F170  169,9355 
Antimon(Sb) 51 121 120,9038 | 
123 122,9041 | 
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lo Là, „; | ; | Khốilượng : sơ | Khối lượng _ 
| Nguyên tổ v | Ä . nguyên tử (u) Noien sC : | F . nguyên tử (u) 
Tuli (Tm) 69 169  168,9344  Atatin (At) 85 211 210,9875 
Ytecbi (Yb) 70 170 1699349  Rađon(Rn) , 86~ 211  210,9906 
171. 170,9365 222. 222,0175 
172 17199366  Franxi (Fr) 87 212 211,996 
_173| 172,9383 | 223 223,0198 
174. 17399390  Rađi (Ra) 88 223 223,0186 
176  175,9427 .226_' 226,0254 
Lutexi (Lu) 71 175 1749409 Actni(Ac ¡89 225 225,0231 
Hafini (Hf) 72 180 179,9468 .227_ 227,0278 
Tantan (Ta) 73 181 180,9480 Thori (Th) 90 228 228,0287 
Vonfam(W) 74 182 181,9483 .229. 229,0316 
184  183,9510 230 230,0331 
| 186 1859543 _ 232  232,0382 
Reni (Re) 75 185 1849530 Prôtactni(Pa) 91 231. 231,0359 
187 186,9560 ' Urani (U) 92 232 232,0372 
Osimi (Os) 7/6 188  187,9560 23 233,0396 
189. 188,9586 234 234,0409 
190. 189,9586 | 235 235,0439 
Iriđi (Ir) 77 191 190,9609 | 236 236,0457 
_ 193 192,9633 | 238 238,0508 
Platin (Pt) 78 194 193,9628 Neptuni(Np) 93 236 236,0466 
| 195 194,9648 | 237 237,0480 
| 196  195,9650 Plutoni (Pu) 94 236 236,0461 
198  197,9675 237 237,0483 
Vàng (Au) 79 197 1969666 238 238,0495 
Thuỷ ngân 80 196 1959658 - 239. 239,0522 
(Hq) 198 197/9668 _ | 240. 240,0538 
F199. 1989683 241 241,0569 
200 199,9683 _ 242 242,0587 
201 200,9703 | 244. 244,0642 
202 201/9706 Amerixi(Am) 95 241 241,0567 
204 _ 203,9735 .243._ 243,0614 
Tali (T7) 81 203 202,723  Curi (Cm) 9 242 242,0588 
205 204,9745 Beckêli (Bk) 97 ¡247  247,0702 
Chì (Pb) 82 204  203,9731 Califoni (Cf) 98 248. 248,0724 


206 2059745 Ensteni (Es) 99 252 2520829 
207 206,9759 Fecmi (Fm) 100 255 252/0827 
208 2079766 Menđêlêvi(Md) 101 255  255,0906 

Bismut (Bi) 83 209 208,9804 Nobeni(No) 102 253 

Pôlôni (Po) 84 206 2059805 Lorenxi (Lr) 103 256. 

208  207,9813 

209 208,9825 

210, 209,9829 


ĐÁP ÁN VÀ T1 TY TT - 


CHƯƠNG lI | lở 
Bài 1. Bài 3. 4. D. 5, D, : Ti 
"C 8A. 9_D. 7. 106 đao động toàn phần. 
10. 2 cm ; an xé” Bài 4. 
H.0 5s: 2 Hz: 18 cm. Xác Làm 
sửa Bài 5. 
` 4.D 5.B 
4. D. 5D. 6.B. c làu s 
6. x= 2,3cos(57rí + 0,737) (cm). 
CHƯƠNG II 
Bài 7. Bài 10. 
6.A. 'ẤU tù 8. 50 cm/5. 6. . 7. A. ' 
Bài 8 §. 12,5 Hz< I6 Hz. Đó là một hạ âm 
_ nên ta không nghe thấy được. 
5, D. 6. D. 7.0625 cm. 
8. 0.52 m/s 9.0331 mm; 1,5 mm. 
ni : 10. 3194 m/s. 
Bài 9. Ẳ%& “x 8. l Bài 11. 
9,.,a) 12m; b)0,4m. 10. 100 Hz. sB, 6C 7.C 
CHƯƠNG II 
Bài 12. : 
3.a) 0; b) 0; c) 0; đ) 2; e) 0. s0 Ó ĐO 
S | 
4.4)484Q ¡b) T A;e) 100 Wnh ly j= Seo, I00z:+ | (A). 


Š5.a)247W;b)1,123 A. 
6. Mác nối tiếp với đèn điện trở 10 ©). 
' 0Ð Sì §.A. 9. D. 10. C. 


Tp 
7T 


b)¿= 5/2cos| 007rf — :] (A). 
TIÊN 8. B. 9,A. 


Bài 13. 
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Bai 15. 


Bài 14. JAN 6 3.H. 4. A. %,A. 
| 6. a) 333W ;b) coso = Ï. 
4. ;7= 3cos|l ID07z/+ (A) &t 
Bai 16. 


J0 Kạn 


Š, I= Aeos 1007 — (A). 


4. a) Muốn tăng áp thì cuộn có 


6.40(2;2A. NÑ,= 200 vòng là cuộn sơ cấp ; 


| N 
7.a)40@;b)¡— Mãses|100— (À). Ù;= bì I1000 V; b) Cuộn sơ cấp. 
l 


8. [— eo 100m +. (A). 5.4) .⁄2= .⁄=6600W,b) 132A; 
h | 400 


9, a) ï= 2,42 cos(100Zt + ø) 6. 4) l„ = ETP A ; b) Độ sụt thế là 72,7 V ; 


c)38,3V;d)26436W; 


200 


` 3 
với tang = —7.. b) 962 V. 
e) n A ;36,36V;183,64V; 66l1,15W, 


1(). 1Ö0O7r rad/s ; 7= 4cosl00z/ (A). 


II. D. L2. D. Bai 17. Si Gà 

CHƯƠNG IY 

Bài 20. Bài 22. 

6,C. 7. A. 3, D. 4. C. ` & 

§. 3,77.10 9 s ; 0,265 MH¿. 6. 12 MHz; 9,68 MHz; 7,32 MHz. 
Bài 21. Bai 23. 

4. D 5. D. 6. A. Š.,€, 6. C. VỮNG) 
CHƯƠNG V 

Bài 24. Bai 26. 

4. B. 5Š. AD=12,6. 4. C. Š5,C. 

6. Độ dài của vết sáng là 1,57 cm. 6. Vạch đỏ năm tận cùng bên phải, vạch 
Bài 25. (tím nằm tận cùng bên trái. 

6. A. 7... Bài 27. 

8. 600 nm ; 5.1012 Hz. 6. A. 7.B. 8. 833 nm. 


9.a)0,25 mm; b) l mm. 10. 596 nm. 9.054 mm. 
22? 


Bài 28. Š$.,C, 6. 70 000 km/s. 


CHƯƠNG VỊ 
Bài 30. 
9, D, 10.D. — 11.A. 


12. 26 5.10^0 }; 3614.1079]. 
13. 5678.102 91 = 3,55 cV. 


Bài 31. 
4.ÀA—=b;B-c,C-a. 

5, D, 6. D. 

Bài 32. 

CÀ Gì 4. D. Š.B. 


6. a) Các bảng này dùng để báo hiệu cho 


xe cộ chạy trên đường. 


CHƯƠNG VỊ 
Bài 35. 
l.I -SŠ;2—ÐĐ;3-S;4-ÐĐ:5-Đ). 
2. Hai hạt nhân đồng khối : 
a) Khối lượng xấp xi băng nhau. 
b) Điện tích khác nhau. 


3. 1I,99170u. 4. A. 5. .A. 
6.C. 7, B. 

Bài 36. 

1... 2... 3.A. 4.C,. 


5. 19.90245u. 
6.W, = 492,242792 MeV ; 
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Ẩ 6 Ô 7 
, aLI+¡;H>zBe+n 


1/80: Ú) êlecctron/giây ; b) 24 k]. 


~._- 


b) Các băng này làm băng chất liệu 
phát quang. 

c) Dùng bút thử tiền chiếu vào một chỗ 
trên băng đó, rồi xem chỗ đó sáng lên 
màu øì. Nếu nó sáng lên màu vàng hay 
màu lục thì đó là băng phát quang. 


Bài 33. 

4. D, 5D. 6C. 
7E, T— E, = 1/79 eV. 

Bài 34. 

Jổi 9 8.D.  9.D. 


—^ = 8,/9 MeV/Inuclôn. 


+ 


SB+n—> ,Li+ He : 


zCl+,H>jS+ ;He 


§. 6,01465u. 9.C. 10. D. 
Bài 37. 

2,B. 

3. Mạnh nhất là z. Yếu nhất là ơ. 

4. D. 5, D. 

Bài 38. 

4.B. 


| 2145 94 | 

Á. ạH+ ›› LÍ —> 2Ý + 21+ 2(22) , 
] 2A4 ÙS„ |38 ] 
0# 3: sung sl€+3(,n) 


Š5. g+ 2U ¿l+ 2Y+3(jn)+ÿy ; 
175,923 MeV. 
6. 7,21.1013 ]. 


Bài 39. 


CHƯƠNG VIII 

Bài 40. 

4. a) Lực ma sát : Tương tác điện từ. 

b) Lực liên kết hoá học : Tương tác 
điện từ. 

c) Trọng lực : Tương tấc hấp dẫn. 
đ) Lực Lo-ren : Tương tác điện từ. 
e) Lực hạt nhân : Tương tác mạnh. 
P) Lực liên kết trong phân rã ổ : 
Tương tác yếu. 

Bài 41. 

9.D. 10. D. II. D. 

12. Sự tương tự về cấu trúc : 

— Một hạt có khối lượng rất lớn năm 
tai tâm và các thành viên quay 
xung quanh. 

— Chuyển động của các thành viên bị 
chi phối bởi một lực hút xuyên tâm 
có cường độ tỉ lệ nghịch với bình 
phương khoảng cách. 

Sư khác biệt về cấu trúc : 

— Trong hệ Mặt Trời, giữa Mặt Trời và các 
hành tinh có lực vạn vật hấp dẫn, còn 
trong nguyên tử thì đó là lực Cu-lông. 


3. 


I.,C+ ¿HN 2,;N-> „C+ke 
3.;C+.H>;N 4. ;N+,H— 2Ô 
` 3O —> Ñ+ X. 


6. ;N+,H-> ;C+?He 


. a) 3,1671 MeV x 5,07.10-]3J 


b) 40.108 kg đơter1. 


Các hành tình chuyển động trên 
những quỹ đạo xác định, còn các 
êlectron trong nguyên tử lại tồn tại 
trên những orbitan. 

Trong hệ Mặt Trời, các thanh viên 
khác nhau : đặc biệt có thành viên 
gồm những thành phần rất nhỏ. 
Trong nguyên tử nêon. các thành 
viên giống nhau. 


13. Tất cả các sao mà fa thấy trên bầu trời 


đều thuộc về Ngân Hà. Mặt Trời gần 
như năm trên mặt phăng đi qua tâm và 
vuông góc với trục Ngân Hà. Như vậy, 
bên phải, bên trái, đằng trước, đằng 
sau, phía trên. phía dưới của chúng ta 
đều có sao. Nhìn về phía tâm Ngân Hà 
(phía chòm sao Nhân Mãi). ta sẽ thấy 
một vùng dày đặc những sao : đó là 
“hình chiếu” của Ngân Hà lên nên trời 
và cũng là dải Ngân Hà. Do đó, những 
sao nằm “ngoài” đải Ngân Hà vẫn 
thuộc về Ngân Hà. 
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CHƯƠNG I - DAO ĐỘNG CƠ s 
Bài 1. Dao động điều hoà.................... mẽ hố ẽẽ S6... 
Bài2. Con lắclòxo........................ ..... ốc... Ă7ồ.............. 10 
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Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 
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CHƯƠNG IV - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 
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BÃI 40. 4cÌ3 110407222 4 32t 3 2cc62i0i4E02161A/0se ssl0Ri201b2eeVazasyoSeav to 206 
BàI'41„(aI1140 VU ffÚ tá xa c 2 200966/22A10220164k046.A2200629Ay6va, ke san b0 J4 VAgtan 210 
Bài đọc thêm : Sụ  uuyấn động và tiến hoá của vũ tfỤ........................... cuc cán ch. 218 


2ðI 


Cha tua äE nườn viv# báu Chủ tịch HĐỢT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tống biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


Hiến tấp doi — PHAM THỊ NGỌC THẮNG - PHÙNG THANH HUYỆN 
len trụ sa bạo - ĐINH THỊ THÁI QUỲNH 
Hiền tạp Eruias TA THANH TÙNG 
liình buš bì: TA THANH TÙNG 
vụ bán — ĐINH THỊ THÁI QUỲNH 
Cc bụi — CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀỂN THÔNG (NXB GIÁO DỤC) 


VẬT LÍ 12 
Mã số : CH205T1 


In 120.000 cuốn (ST), khổ 17 x 24 cm. 

In tại Công ty CP In Công Đoàn VN, 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 
Sô in: 1639. Số XB: 01-2011/CXB/172-1235/GD. In xong và nộp 
lưu chiếu tháng 1 năm 2011. 
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QUALITY 
` 0. › 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÃN CHƯƠNG HỖ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 


1.TOÁN HỌC ._ 7. ĐỊA LÍ12 
„ GIẢI TÍCH 12 8. TÍN HỌC 12 
« HỈNH HỌC 12 9. CÔNG NGHỆ 12 
2. VẬT LÍ 12 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 
3. HOÁ HỌC 12 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 12 
_ 4.SINHHỌC 12 12. NGOẠI NGỮ 
5, NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) « TIẾNG ANH 12 „ TIẾNG PHÁP 12 
6. LỊCH SỬ 12 « TIẾNG NGA 12_ „ TIẾNG TRUNG QUỐC 12 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 - NÂNG CAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : « TOÁN HỌC (GIẢI TÍCH 12, HÌNH HỌC 12) 
« VẬT LÍ 12 „ HOÁ HỌC 12 „ SINH HỌC 12 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :_ „ NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) 
« LỊCH SỬ 12  ĐỊA LÍ 12 
« NGOẠI NGŨ (TIẾNG ANH 12, TIẾNG PHÁP 12, 
TIẾNG NGA 12, TIẾNG TRUNG QUỐC 12) 


ISHN f &~004-0-00199-3 


sÌ934994 lÍ 016414 ZÀ Giá: 13.400đ 
¬ 


